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GENERAL 


The computerized National Water Quality Data 
Bank (NAQUADAT) is a depository of water 
quality information. Chemical, physical, biological 
and hydrometric data are stored for surface water, 
groundwater, wastewater, precipitation and other 
water classifications. The water quality data pre- 
sented in this report have been determined in Water 
Quality Branch laboratories as part of the National 
Water Quality Monitoring Program and from related 
projects and surveys. 


The present summary of water quality data is 
one of a series covering the major regions of 
Canada. These compilations of approximately 10 
years data are an extension of the Water Survey 
reports of the industrial water resources of Canada, 
a monitoring program begun in 1947. The initial 
report in the current series contained both detailed 
and summary water quality data for British 
Columbia (1961-71). The present report is repre- 
sentative of the data summaries which are being 
published for the remaining provinces and territo- 
ries. As well as providing a concise account of 
water quality, these summaries give an indication 
of the extent of data stored on the NAQUADAT 
file. In these summary reports, however, data 
which are very fragmentary (such as infrequently 
measured parameters) are not reported. More 
detailed information for particular locations, includ- 
ing all data stored on the file, is available through 
retrieval searches. This includes parameters such as 
water temperature and flow data for which aver- 
aging is not appropriate. Water discharge measure- 
ments at time of sampling are stored for water 
quality samples taken at Water Survey of Canada 
stations. This discharge information has been selec- 
tively added to NAQUADAT by computer program 
from the Water Survey data base. By means of 
retrieval requests, particular data reports can be 
generated in the form of lists, statistical summaries, 
plots, loadings or cumulative mass flows. Examples 
of the various types of searches are documented in 
the NAQUADAT Users Manual. 


The following Water Quality Branch publica- 
tions may be useful in conjunction with this 
report: 

NAQUADAT USERS MANUAL -— This guide 

provides a_ detailed description of the 

NAQUADAT system and outlines the pro- 

cedures for the retrieval or submission of data. 

NAQUADAT DICTIONARY — The dictionary 


GENERALITES 


NAQUADAT, la Banque nationale de données 
sur la qualité des eaux, gérée par ordinateur est une 
mine de renseignements. En effet, elle renferme des 
données d’ordre chimique, physique, biologique et 
hydrométrique sur les eaux de surface, les eaux 
souterraines, les eaux résiduaires, les précipitations 
et les autres types d’eau. Les données exposées 
dans le présent rapport proviennent des labora- 
toires de la Direction de la qualité des eaux, dans le 
cadre du programme national de surveillance de la 
qualité des eaux et grace a d’autres études et 
relevés connexes. 


Le présent extrait de données sur la qualité des 
eaux fait partie d’une série qui traite des prin- 
cipales régions du Canada. Il porte sur environ 
10 ans et s’ajoute aux rapports de la Division des 
relevés hydrologiques concernant les ressources 
canadiennes en eau pour l’industrie, dont la sur- 
veillance a débuté en 1947. Le premier rapport de 
la série renfermait des données détaillées et un 
extrait des données sur la qualité des eaux en 
Colombie-Britannique pour la période allant de 
1961 a 1971. Le présent rapport est un échantillon 
des extraits qu’on est a publier sur les autres 
provinces et territoires. Tout en donnant un bref 
compte-rendu de la qualité des eaux, ces publi- 
cations donnent une idée de la masse des données 
emmagasinées dans la banque NAQUADAT. Toute- 
fois, on n’y trouve pas les données trés frag- 
mentaires (comme celles qui représentent des para- 
métres trés peu souvent mesurés). On peut obtenir 
par recherche des renseignements plus complets 
concernant des endroits précis, y compris toutes les 
données emmagasinées. Ceci comprend des para- 
métres tels que la température et le débit, pour 
lesquels il ne convient pas d’établir de moyennes. 
On emmagasine la valeur mesurée des débits au 
moment du prélévement des échantillons aux 
stations de la Division des relevés hydrologiques du 
Canada. Ces renseignements de la Division sont 
ajoutés de facon sélective a la banque NAQUADAT 
par programme machine. Par demandes de re- 
cherche, on peut obtenir des séries particulieres de 
données sous forme de listes, d’extraits statistiques, 
de graphiques, de charges totales ou cumulatives. 
Dans le NAQUADAT Users Manual, on donne 
des exemples des différents types de recherche de 
données. 


En plus du présent rapport, on peut consulter 
les publications suivantes de la Direction de la 
qualité des eaux: 

NAQUADAT USERS MANUAL: Ce guide 

fournit une description détaillée du systéme 

NAQUADAT et indique les méthodes de re- 

cherche ou de présentation de données. 


contains a detailed explanation of all the para- 
meter codes and conversion factors contained in 
the NAQUADAT file. 

INDEX OF WATER QUALITY STATIONS — 
The station index contains the locations and 
code designations of the National Water Quality 
Monitoring Stations (as well as other stations for 
which data is stored in the NAQUADAT file), 
together with the types of parameters measured 
at each site. 


Requests for these publications or for retrieval 
searches should be directed to the 


Head, Data and Instrumentation Section 
Water Quality Branch 

Inland Waters Directorate 

Environment Canada 

Ottawa, Ontario K1A OE7. 


GUIDE TO THE USE OF TABLES 


This report presents a summary of water 
samples collected and analyzed during the period 
January 1961 to December 1973. Since many 
stations were not sampled for this entire time, the 
collection periods are indicated for the individual 
stations. The summary is arranged in order of the 
|2-digit station codes printed at the top of each 
page. This code incorporates the Water Survey of 
Canada basin and sub-basin designation. In the 
station number the first 2 numerals refer to water 
type followed by the 2-letter provincial or territo- 
rial code. The next 2 digits and 2 letters refer to 
basin and sub-basin respectively, followed by a final 
4-digit sequence number. An alphabetical index of 
station locations is printed at the back of the 
report. This enables the user to determine the 
station number for a particular location and hence 
locate the appropriate data. The Station Parameter 
code 97900S in the index indicates that Water 
Survey of Canada discharge data is retrievable for 
that site. The Water Survey Station Reference 
Number can be obtained from the NAQUADAT 
station number by replacing the final 4digit 
sequence with the 3-digit code indicated. Latitude 
and longitude positions for the sampling stations 
are given in the index together with a code 
indicating the precision of the geographical coordi- 
nates. The lower the number the more accurate is 
the location. Thus 4 would suggest a radius of 
uncertainty of 30 to 100 meters, 7 an uncertainty 
« 1 to 3 kilometers. 


NAQUADAT DICTIONARY: C'est une liste 
systématique et détaillée de tous les codes 
paramétriques et facteurs de conversion utilisés 
par la banque NAQUADAT. 

INDEX OF WATER QUALITY STATIONS: 
C’est un répertoire des stations appartenant au 
réseau national de surveillance de la qualité des 
eaux avec leur emplacement et code, plus 
d’autres dont les données sont emmagasinées 
dans la banque NAQUADAT, ainsi que les 
types de paramétres qu’elles mesurent. 


Pour obtenir des exemplaires de ces publi- 
cations ou pour demander des_ recherches 
d’information, adresser les commandes au 

Chef, Section des instruments et données 

Direction de la qualité des eaux 

Direction générale des eaux intérieures 

Environnement Canada 

Ottawa (Ontario) K1A OB7. 


COMMENT CONSULTER LES TABLEAUX 


Le présent rapport est un extrait des données 
relatives aux échantillons d’eau prélevés et analysés 
entre janvier 1961 et décembre 1973. Comme les 
stations n’ont pas toutes fonctionné pendant tout 
ce laps de temps, on indique pour chacune leur 
durée de service. L’ordre de présentation suit celui 
du code des stations de la Division des relevés 
hydrologiques, code qui compte 12 chiffres et 
lettres et qu’on indique en téte de chaque page. Ce 
code tient compte de la séparation du Canada en 
bassins et sous-bassins, faite par la Division. Les 
deux premiers chiffres indiquent le type d’eau 
étudié a la station et sont suivis du code de la 
province ou du territoire (deux lettres). Les deux 
chiffres et deux lettres qui suivent identifient le 
bassin et le sous-bassin, respectivement; ils sont 
suivis par une suite de quatre nombres. A la fin du 
rapport on trouve un index alphabétique de 
emplacement des stations. Ceci permet 4 l’usager 
de déterminer le numéro de la station pour un 
endroit précis et de repérer les données corres- 
pondantes. Le code 979008S de l’index indique que 
Pon peut obtenir, pour le site en question, des 
données relatives au débit, que la Division des 
relevés hydrologiques a prélevées. On peut se 
procurer le numéro de référence de la station de la 
Division a partir du numéro de station de la 
NAQUADAT en remplacant les quatre derniers 
chiffres du code par les trois chiffres indiqués. La 
latitude et la longitude des stations sont données 
dans l’index ainsi qu’un code donnant la précision 
des coordonnées géographiques. Plus le numéro est 
petit, plus les coordonnées sont précises. Ainsi le 
chiffre 4 signifie que le rayon d’incertitude est de 


Analytical results are presented in the form of 
minima and maxima, medians and 10, 25, 75 and 
90th percentiles, whenever sufficient data are 
available to calculate these values. The median is 
the value below which 50% of the results appear. 
The 10th percentile, for example, is the value 
below which 10% of the results fall. 


In some cases, values within the same column 
have different numbers of significant figures. This 
may occur where two or more analytical methods 
have been used to measure a particular parameter 
and generally reflects the increased precision avail- 
able with more recent instruments. Trailing zeros 
have purposely not been added to the reported 
values so as to indicate precision and to preserve 
the detection limits of the actual method used. 


In any test where the result is below the 
detection limit of the analytical method used, the 
value is preceded by “L’’. Thus “‘L.01”’ means less 
than 0.01, where 0.01 is the detection limit of the 
analytical method used for that test. Note that a 
value reported as “L.1”’ is not necessarily higher 
than “‘L.01’’. Both results were below the detec- 
tion limits of the method and/or instrument used 
for performing the analyses. While the summary 
provides a good guide to water quality conditions, 
it is important to interpret the results presented in 
the tables with caution. The high and low values, 
for example, refer only to the limited number of 
samples measured and are not necessarily the 
actual extreme values which occurred in the water 
system during the entire time period. 


CODING OF ANALYTICAL METHODS 


The analytical method used is indicated by the 
six digit parameter code number at the top of each 
column. If a parameter summary includes analyt- 
ical methods different from the one indicated by 
the column heading, the last three digits of the 
appropriate method are shown as backup codes. 
For this summary report, analyses with and 
without preservation are distinguished (in separate 
columns) where the quantity of data is sufficient; 
where there are only few samples these have been 
combined for conciseness. In the same way, 
groupings of similar methods are indicated by 
backup codes. Individual parameters or retrieval 
codes are, of course, distinguishable by means of 
particular retrieval searches. 


30 a 100 métres, 7 une incertitude de 1 a 3 
kilométres. 


Les données analytiques sont présentées sous la 
forme de minima et de maxima, de médianes et de 
10¢€, 25€, 75© et 90& percentiles, quand le nombre 
de données le permet. La médiane est la valeur en 
dessous de laquelle apparaissent 50% des résultats. 
Le 10° percentile est la valeur en dessous de 
laquelle apparaissent 10% des résultats. 


Il arrive que les valeurs disposées dans la méme 
colonne ont un nombre différent de chiffres 
significatifs; c’est parce qu’on a utilisé deux 
méthodes analytiques ou plus pour mesurer un 
paramétre donné, et cela montre le gain de 
précision qu’on a obtenu grace aux appareils 
modernes. On a intentionnellement omis les suites 
de zéros pour les valeurs en question, afin d’en 
indiquer la précision et de conserver les limites de 
détection de la méthode utilisée. 


Pour tout essai ou le résultat est inférieur a la 
limite de détection de la méthode analytique 
utilisée, on le fait précéder d’un «Ly. Ainsi « L.O1» 
veut dire inférieur a 0.01, ot! 0.01 est la limite de 
détection pour la méthode analytique utilisée pour 
Pessai. Veuillez observer qu’une valeur inscrite 
comme étant «L.1» n’est pas nécessairement plus 
élevée que «L.01». Les deux sont inférieures aux 
limites de détection de la méthode et de l’appareil 
utilisés pour analyse. L’extrait donne une bonne 
idée de la qualité des eaux, cependant, il faut étre 
prudent dans linterprétation des résultats pré- 
sentés. Ainsi les maxima et minima indiqués sont 
ceux qu’on a mesurés et non pas ceux qui ont 
réellement eu cours pendant toute la période 
étudiée. 


CODES DES METHODES ANALYTIQUES 


Un numéro de code paramétrique 4 six lettres 
et chiffres indique, en téte de chaque colonne, la 
méthode qui a servi aux analyses. Si pour un 
paramétre donné, on s’est servi d’autres méthodes 
en plus de celle qu’indique le code, les trois 
derniers chiffres de leur code correspondant sont 
indiqués en regard des codes de réserve (backup 
codes). Dans le présent extrait, les résultats 
d’analyses faites avec et sans l’aide d’agents préser- 
vatifs sont présentés a part, si le nombre de 
données le permet. Autrement, pour sauver de la 
place on a combiné les résultats dans la meme 
colonne. De la méme facgon, on a groupé les 
résultats des analyses par méthodes similaires, en 
les indiquant par les codes de réserve. Chaque 
paramétre ou code de recherche est évidemment 
distinguable par des recherches spéciales. 


The parameter code number is of the form 
ZZXYYA where: 
(1) ZZ isa numerical code representing 


Parameter 
ATXYYA 


Tests 


Chemical tests 


(AT - Atomic number) 


Balances and other calc. 


parameters OOXYYA 
General physical tests O2XYYA 
General chemical tests 1OXYYA 


Pesticides and Herbicides 18XYYA 


Bacteriological tests 36XYYA 

Biological information S4XYYA 

Other information OTXYYA, 98BXYYA 
and 99XYYA 


(2) X is a one-digit numerical code (0-9) subdi- - 


viding group (1). 

(3) YY is a two-digit sequential numerical code 
identifying the analytical method used for the 
test. In certain cases this field is used to 
further subdivide the type of tests described 
in (1) and (2). 

(4) A is a one-digit alphabetical code indicating 
the place where the analysis was carried out 
and whether or not the sample was preserved 
at the time of sampling. S, represents an in situ 
analysis, F, a field laboratory analysis, L, a 
laboratory analysis without any on-site preser- 
vation and P, a laboratory analysis with on-site 
preservation of the sample. 


A complete description of all the parameter 
code numbers is given in the NAQUADAT 
Dictionary. 


PRODUCTION OF REPORT 


The tables were obtained from the NAQUADAT 
computer storage and retrieval system. The mag- 
netic tape of retrieved data was processed by a com- 
puterized photocomposition system to produce the 
copy from which the summary tables were printed. 


The patterns used to illustrate the cover of this 
publication are typical of the forms in which 
results are obtained from instruments used in 
Water Quality Branch laboratories. The instru- 
ments which produced these patterns are only a 
few of the many instruments in regular use. The 
list below and the diagram can be used to identify 


Le numéro de code paramétrique est de la 
forme ZZXYYA, ou: 


(1) ZZ est un code numérique identifiant 


Code 


ATXYYA 
(AT— n° atomique) 
Bilans et autres paramétres 


Essais 
Essais chimiques 


calculés OOXYYA 

Essais physiques a 

caractére général O2XYYA 

Essais chimiques a 

caractére général 1OXYYA 

Pesticides et herbicides ISXYYA 

Essais bactériologiques 36XYYA 

Information d’ordre 

biologique S4XYYA 

Autres renseignements O9TXYYA, 98BXYYA 
et 99XYYA 


(2) X est un chiffre compris entre 0 et 9 
permettant une subdivision du groupe (1); 

(3) YY est deux chiffres permettant d’identifier la 
méthode analytique utilisée pour l’essai. Ces 
deux chiffres servent quelquefois 4 subdiviser 
davantage le genre d’essais décrits par (1) et (2). 

(4) A est une lettre indiquant lendroit ot 
Panalyse s'est faite et si on a utilisé un agent 
préservatif dans l’échantillon au moment du 
prélévement. S_ signifie que l’analyse s'est 
déroulée sur les lieux-mémes; F, analyse en 
laboratoire, sur le terrain; L, en laboratoire 
sans agent préservatif et P, en laboratoire, avec 
agent préservatif. 


Dans le NAQUADAT Dictionary, on trouvera 
une description compléte de tous les numéros de 
code paramétrique. 


PRODUCTION DU RAPPORT 


On a obtenu les tableaux du systéme d’em- 
magasinage et de recherche des données 
NAQUADAT. Un systéme de photocomposition 
géré par ordinateur a traité le ruban magnétique 
des données obtenues afin de donner une copie a 
partir de laquelle on a imprimé les tableaux du 
présent extrait. 


Les dessins de la page couverture illustrent la 
forme sous laquelle on recueille les données ob- 
tenues par les appareils des laboratoires de la 
Direction de la qualité des eaux. Les appareils en 
question ne représentent qu’une partie de tous 
ceux qui sont couramment utilisés. La liste qui suit 


the instruments which produced the patterns: et le schéma peuvent servir a les identifier. 
AutoAnalyser: 2,5, 10, 12, 19, 22 


Calibration Curves, AutoAnalyser: 23 Auto-analyseur: 2,5, 10, 12, 19, 22 

Polarograph: 1, 6, 11, 21 Courbes d’étalonnage d’auto-analyseur: 23 
Pol Kee pyc 

Gas Chromatograph: 3, 8, 9, 13, 14, 16, 18, ne seatcws eat 


Chromatographe en phase gazeuse: 3, 8, 9, 13, 
20, 24 14, 16, 18, 20, 24 

Infrared Spectrophotometer: 4, 17 Spectrophotomeétre infrarouge: 4, 17 

Mass Spectrometer: 7, 15 Spectromeétre de masse: 7, 15 


Summary Data 


Données sommaires 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTO8AA0001 FOR PERIOD 29/07/73 TO 29/07/73 
LAT 60° 30' LONG 7° 3" 
COTTONWOOD CREEK, YUKON TERRITORY 


106031 10301L 1O101L 10151L 020114 02073L 002104 00211L 02041L 020418 
HARDNESS PH ALKALINITY ALKALINITY COLOUR TURBIDITY SATURATION STABILITY SPECIFIC SPECIFIC 
TOTAL TOTAL PHENOL- APPARENT INDEX INDEX CONDUCT. CONDUCT. 
PHTHALEIN 
CACO3 CACO3 CACO3 (CALCD.) (CALCD.) 
MG/L PH UNITS MG/L MG/L REL. UNITS JTu PH UNITS = PH_- UNITS US/CM US/CM 
SAMPLES 1 1 1 1 1 1 1 
LOW 74.4 8.0 67 0 5 he 151 
HIGH 74.4 8.0 67 0 5 1.7 151 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 
BACKUP CODES 
00203L 10401L 10501L 10451L 10551L 06001L 06051L 06101L 06201L 06301L 
TOTAL RESIDUE RESIDUE RESIDUE RESIDUE CARBON CARBON CARBON BICARBONT. CARBONATE 
DISSOLVED —_NONFILTR. FIXED FILTERABLE FIXED TOTAL TOTAL DISSOLVED (CALCD.) (CALCD.) 
SOLIDS NONFILTR. FILTERABLE ORGANIC INORGANIC ORGANIC 
(CALCD.) Cc C Cc HCO3 co3 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 1 1 
LOW 82 0 
HIGH 82 0 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 
BACKUP CODES 
06401L 07002L 07105L 07306L 07551L O8401L 09105L 11103L 11201L 12102 
FREE CO2. NITROGEN NITROGEN NITROGEN NITROGEN OXYGEN FLUORIDE SODIUM SODIUM = MAGNESIUM 
(CALCD.) TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED CONSUMED DISSOLVED DISSOLVED ABSORPTION DISSOLVED 
KJELDAHL NO3 & NO2_ NITRATE AMMONIA RATIO 
co2 N N N N 02 F NA MG 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L REL. UNITS MG/L 
SAMPLES 1 1 1 1 
LOW 1.3 0.03 2.1 0.11 
HIGH 1.3 0.03 ait 0.11 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 10L 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


STATION OOYTO8AA0001 
60 ° 
COTTONWOOD CREEK, YUKON TERRITORY 


13101L 
ALUMINUM 
DISSOLVED 


AL 
MG/L 


25304P 
MANGANESE 
EXTRBLE. 


MN 
MG/L 


30305P 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


30 '' LONG. 


39 ' 


14101L 15413L 15363L 15255L 16303L 
SILICA PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE 
REACTIVE TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO PO4 
$102 P Pp P So4 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
1 i 1 
5.3 0.006 tde2 
5.3 0.006 11.2 
O5L 56L 
26102L 26305P 27302P 28302P 29105L 
IRON IRON COBALT NICKEL COPPER 
DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. = EXTRBLE. — DISSOLVED 
FE FE co Ni cu 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
1 1 
0.17 L.001 
0.17 L.001 
o4P 
33103L 42302P 47301P 48302P 56301P 
ARSENIC MOLYBDENUM __ SILVER CADMIUM BARIUM 
DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. — EXTRBLE. 
AS MO AG cD BA 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
1 1 
L.005 L.001 
L.005 L.001 


FOR PERIOD 29/07/73 TO 29/07/73 
187. 


17203L 
CHLORIDE 
DISSOLVED 


CL 
MG/L 


{ 


0.8 
0.8 


O6L 


29305L 
COPPER 
EXTRBLE. 


CU 
MG/L 


80311P 
MERCURY 
EXTRBLE. 


HG 
UG/L 


19103L 
POTASSIUM 
DISSOLVED 


29305P 
COPPER 
EXTRBLE. 


CU 
MG/L 


82103L 
LEAD 
DISSOLVED 


PB 
MG/L 


20103L 
CALCIUM 
DISSOLVED 


CA 
MG/L 


30105L 
ZINC 
DISSOLVED 


ZN 
MG/L 


82302L 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


25101L 
MANGANESE 
DISSOLVED 


MN 
MG/L 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


82302P 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


10603L 
HARDNESS 
TOTAL 


CACO3 
MG/L 


1 
99.6 
99.6 


00203L 
TOTAL 
DISSOLVED 
SOLIDS 
(CALCD. ) 
MG/L 


O6401L 
FREE CO2 
(CALCD.) 


co2 
MG/L 
1 
2.9 
2.9 


STATION OOYTO8AA0002 
60 ° 
MARSH CREEK AT CAMPSITE, YUKON TERRITORY 


30 ' 


1O301L 
PH 


PH UNITS 


1 
7.8 
7.8 


10401L 
RESIDUE 
NONFILTR. 


MG/L 


07002L 
NITROGEN 
TOTAL 
KJELDAHL 
N 
MG/L 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


LONG 137° 39' 


TONOTL 1O1519L O20171L 02073L 
ALKALINITY ALKALINITY COLOUR TURBIDITY 


TOTAL PHENOL- APPARENT 
PHTHALEIN 
CACO3 CACO3 
MG/L MG/L REL. UNITS JTU 
1 1 1 1 
95 0 10 1.3 
95 0 10 1.3 
10501L 10451L 10551L O6001L 
RESIDUE RESIDUE RESIDUE CARBON 
FIXED FILTERABLE FIXED TOTAL 
NONFILTR. FILTERABLE ORGANIC 
Cc 
MG/L MG/L MG/L MG/L 
07105L 07306L O7551L 08401L 
NITROGEN NITROGEN NITROGEN OXYGEN 
DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED CONSUMED 
NO3 & NO2 NITRATE AMMONIA 
N N N 02 
MG/L MG/L MG/L MG/L 
1 
L.01 
L.01 


FOR PERIOD 29/07/73 TO 29/07/73 


00210t 002714 020411 02041S 
SATURATION = STABILITY SPECIFIC SPECIFIC 
INDEX INDEX CONDUCT. CONDUCT. 
(CALCO.) (CALCO.) 
PH UNITS PH UNITS US/CM US/CM 
1 
195 
195 
O6051L O6101L O6201L O6301L 
CARBON CARBON BICARBONT. CARBONATE 
TOTAL DISSOLVED (CALCD.) (CALCD.) 
INORGANIC ORGANIC 
Cc Cc HCO3 co3 
MG/L MG/L MG/L MG/L 
1 1 
115 0 
115 0 
09105L 11103L 11201L 12102L 
FLUORIDE SODIUM SODIUM MAGNESIUM 
DISSOLVED DISSOLVED ABSORPTION DISSOLVED 
RATIO 
F NA MG 
MG/L MG/L REL. UNITS MG/L 
1 1 
2.3 0.10 
2.3 0.10 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 

AVERAGE 

STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


STATION OOYTO8AA0002 
60 ° 


13101L 
ALUMINUM 
DISSOLVED 


AL 
MG/L 


25304P 
MANGANESE 
EXTRBLE. 


MN 
MG/L 


30305P 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


' 
30 LONG. 137° 39' 
MARSH CREEK AT CAMPSITE, YUKON TERRITORY 
14101L 15413L 15363L 15255L 16303L 
SILICA PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE 
REACTIVE TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO PO4 
Slo2 P Pp P S04 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
1 1 1 
5.8 0.004 8.5 
5.8 0.004 8.5 
O5L 56L 
26102L 26305P 27302P 28302P 29105L 
IRON IRON COBALT NICKEL COPPER 
DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED 
FE FE co NI CU 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
1 1 
0.24 L.001 
0.24 L.001 
04P 
33103L 42302P 47301P 48302P 56301P 
ARSENIC MOLYBDENUM SILVER CADMIUM BARIUM 
DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. 
AS MO AG cD BA 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
1 1 
L.005 L.001 
L.005 L.001 


FOR PERIOD 29/07/73 TO 29/07/73 


17203L 
CHLORIDE 
DISSOLVED 


cl 
MG/L 
1 
0.8 
0.8 


O6L 


29305L 
COPPER 
EXTRBLE. 


Cu 
MG/L 


80311P 
MERCURY 
EXTRBLE. 


HG 
UG/L 


19103L 
POTASSIUM 
DISSOLVED 


29305P 
COPPER 
EXTRBLE. 


CU 
MG/L 


82103L 
LEAD 
DISSOLVED 


PB 
MG/L 


20103L 
CALCIUM 
DISSOLVED 


CA 
MG/L 


30105L 
ZINC 
DISSOLVED 


ZN 
MG/L 


82302L 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


25101L 
MANGANESE 
DISSOLVED 


MN 
MG/L 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


82302P 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


106031 
HARDNESS 
TOTAL 


CACO3 


MG/L 


1 


70.3 
70.3 


00203L 


TOTA 


DISSOLVED 
SOLIDS 
(CALCD. ) 


L 


MG/L 


06401 


FREE CO2 
(CALCD.) 


co2 


L 


MG/L 


1 


yf 
1. 


1 
1 


STATION OOYTOBAAO003 
60 ° 
VICTORIA CREEK, YUKON TERRITORY 


31° 


10301L 


PH UNITS 


1 
8.0 
8.0 


10401L 
RESIDUE 
NONFILTR. 


MG/L 


NN — 


07002L 
NITROGEN 
TOTAL 
KJELDAHL 
N 
MG/L 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


LONG 


10101L 10151L 
ALKALINITY ALKALINITY 
TOTAL 


PHTHALEIN 
CACO3 CACO3 
MG/L MG/L 
1 1 
56 0 
56 0 
10501L 10451L 
RESIDUE RESIDUE 
FIXED FILTERABLE 
NONFILTR. 
MG/L MG/L 
1 
2 
2 
07105L 07306L 
NITROGEN _— NITROGEN 
DISSOLVED DISSOLVED 
NO3 & NO2 NITRATE 
N N 
MG/L MG/L 
1 
0.02 
0.02 


26 ' 


O2011L 
COLOUR 


PHENOL- APPARENT 


REL. UNITS 


10551L 
RESIDUE 
FIXED 


FILTERABLE 


MG/L 


07551L 
NITROGEN 
DISSOLVED 
AMMONIA 
N 
MG/L 


02073L 


O6001L 
CARBON 
TOTAL 
ORGANIC 
Cc 
MG/L 


08401L 
OXYGEN 
CONSUMED 


02 
MG/L 


FOR PERIOD 29/07/73 TO 29/07/73 
187:° 


00210L OO211L O2041L 020415 
SATURATION STABILITY SPECIFIC SPECIFIC 
INDEX INDEX CONDUCT. CONDUCT. 
(CALCO.) (CALCO.) 
PH UNITS PH UNITS US/CM US/CM 
1 
144 
144 
06051L O6101L O6201L O6301L 
CARBON CARBON BICARBONT. CARBONATE 
TOTAL DISSOLVED (CALCD.) (CALCD.) 
INORGANIC ORGANIC 
Cc Cc HCO3 co3 
MG/L MG/L MG/L MG/L 
1 1 
69 0 
69 0 
09105L 11103L 11201L 12102L 
FLUORIDE SODIUM SODIUM MAGNESIUM 


DISSOLVED DISSOLVED ABSORPTION DISSOLVED 


RATIO 
F NA MG 
MG/L MG/L R&L. UNITS MG/L 
1 1 
1.7 0.09 
GE 0.09 


STATION OOYTO8AA0003 


PAT: 60 ° 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


VICTORIA CREEK, YUKON TERRITORY 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


13101L 
ALUMINUM 
DISSOLVED 


AL 
MG/L 


25304P 
MANGANESE 
EXTRBLE. 


MN 
MG/L 


30305P 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


’ ° 
31 LONG. 13ee “268! 
14101L 15413L 15363L 15255L 16303L 
SILICA PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE 
REACTIVE TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO PO4 
slo2 P P Pp S04 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
1 1 1 
4.0 0.002 15.9 
4.0 0.002 15.9 
O5L 56L 
26102L 26305P 27302P 28302P 29105L 
IRON IRON COBALT NICKEL COPPER 
DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED 
FE is} (ei) NI Cu 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
1 1 
0.26 L.001 
0.26 L.001 
04P 
33103L 42302P 47301P 48302P 56301P 
ARSENIC MOLYBDENUM SILVER CADMIUM BARIUM 
DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. 
AS MO AG cD BA 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
1 { 
L.005 L.001 
L.005 L.001 


FOR PERIOD 29/07/73 TO 29/07/73 


17203L 
CHLORIDE 
DISSOLVED 


O6L 


29305L 
COPPER 
EXTRBLE. 


CU 
MG/L 


80311P 
MERCURY 
EXTRBLE. 


HG 
UG/L 


910 
19103L 


POTASSIUM 
DISSOLVED 


29305P 
COPPER 
EXTRBLE. 


Cu 
MG/L 


82103L 
LEAD 
DISSOLVED 


PB 
MG/L 


20103L 
CALCIUM 
DISSOLVED 


CA 
MG/L 


OIL 


30105L 
ZINC 
DISSOLVED 


ZN 
MG/L 


82302L 
LEAD 
EXTRBLE. 


25101L 
MANGANESE 
DISSOLVED 


MN 
MG/L 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


82302P 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/I. 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTO8AA0004 FOR PERIOD 29/07/73 TO 29/07/73 


LAT 60° 32' LONG 7° 2" 
DUCK CREEK, YUKON TERRITORY 
106031 3011 101071 10151 20111 20731 y 291L 2041 2041S 
HARONESS PH ALKALINITY ALKALINITY COLOUR TURBIDITY SATURATION STABILITY SPECIFIC SPECIFIC 
TOTAL TOTAL PHENOL- APPARENT INDEX INDEX CONDUCT. CONDUCT 
PHTHALEIN 
A CACO3 CACO3 ALCO LCO 
mM PH WIT MG/L MG REL UNIT TI Pre 4tT Py NIT Me S/CM 
SAMPLES 1 1 1 1 1 1 1 
LOW 62.9 7.8 51 0 £5 0.4 128 
HIGH 62.9 7.8 51 0 L5 0.4 128 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 
BACKUP CODES 
00203L 10401L 10501L 10451L 10551L O6O01L 06051L O6101L 062014 O6301L 
TOTAL RESIDUE RESIDUE RESIDUE RESIDUE CARBON CARBON CARBON BICARBONT. CARBONATE 
DISSOLVED NONFILTR. FIXED FILTERABLE FIXED TOTAL TOTAL DISSOLVED (CALCD.) (CALCD.) 
SOLIDS NONFILTR. FILTERABLE ORGANIC INORGANIC ORGANIC 
(CALCD. ) Cc Cc Cc HCO3 CcoO3 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 1 1 
LOW 63 0 
HIGH 63 0 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 
BACKUP CODES 
O6401L 07002L 07105L O7306L 07551L 08401L 09105L 111703L 17201L 12102L 
FREE CO2 NITROGEN NITROGEN NITROGEN NITROGEN OXYGEN FLUORIDE SODIUM SODIUM MAGNESIUM 
(CALCD.) TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED CONSUMED DISSOLVED DISSOLVED ABSORPTION DISSOLVED 
KJELDAHL NO3 & NO2 NITRATE AMMONIA RATIO 
Cco2 N N N N 02 F NA ; MG 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L REL. UNITS MG/L 
SAMPLES 1 1 1 1 
LOW 1.6 0.08 1.0 0.05 
HIGH 1.6 0.08 1.0 0.05 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTO8AA0004 FOR PERIOD 29/07/73 TO 29/07/73 
LAT. BUT 2. KONG). 1376 268 
DUCK CREEK, YUKON TERRITORY 


13101L 14101L 15413L 15363L 15255L 16303L 17203L 19103L 
ALUMINUM SILICA PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE CHLORIDE POTASSIUM 
DISSOLVED REACTIVE TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO PO4 
AL sio2 P P P $04 CL K 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 1 1 1 1 1 
LOW 3:7 0.003 12.6 0.7 0.1 
HIGH 3.7 0.003 12.6 0.7 0.1 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 
BACKUP CODES O5L 56L O6L 
25304P 26102L 26305P 27302P 28302P 29105L 29305L 29305P 
MANGANESE IRON IRON COBALT NICKEL COPPER COPPER COPPER 
EXTRBLE. DISSOLVED — EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE 
MN FE FE co NI CU CU CU 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 1 1 1 1 
LOW L.01 0.020 L.001 L.001 
HIGH L.01 0.020 L.001 L.001 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 
BACKUP CODES 
30305P 33103L 42302P 47301P 48302P 56301P 80311P 82103L 
ZINC ARSENIC MOLYBDENUM _ SILVER CADMIUM BARIUM MERCURY LEAD 
EXTRBLE. DISSOLVED — EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED 
ZN AS MO AG cD BA HG PB 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L UG/L MG/L 
SAMPLES 1 1 1 
LOW L.001 L.005 L.001 
HIGH L.001 L.005 L.001 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


20103L 
CALCIUM 
DISSOLVED 


CA 


MG/L 


OIL 


30105L 
ZINC 
DISSOLVED 


ZN 
MG/L 


823021 
A 
EXTRBLE. 


25101L 
MANGANESE 
DISSOLVED 


MN 
MG/L 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


82302P 
LEAD 
EXTRBLE. 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTO8AA0005 FOR PERIOD 29/07/73 TO 29/07/73 


LAT 60° 32' LONG 37° 22” 
CLEAR CREEK, YUKON TERRITORY 
106021 10301L 10101 1O1S1L o2011L 02073 002104 902 11k 020411 20418 
HARDNESS PH ALKALINITY ALKALINITY COLOUR TURBIDITY SATURATION STABILITY SPECIFIC SPECIFIC 
TOTAL TOTAL PHENOL- APPARENT INDEX INDEX CONDUCT. CONDUCT 
PHTHALEIN 
ACO CACO3 CACO3 (CALCD. ) (CALCD. ) 
MG/L PH UNITS MG/L MG/L REL. UNITS ITU PH UNITS PH UNITS US/CM uS/CM 
SAMPLES 1 1 1 1 1 1 1 
LOW 66.1 7.9 50 0 3 3.9 142 
HIGH 66.1 7.9 50 0 5 3.9 142 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 
BACKUP CODES 
00203L 10401L 10501L 10451L 10551L O6001L 06051L 06101L 06201L 06301 
TOTAL RESIDUE RESIDUE RESIDUE RESIDUE CARBON CARBON CARBON  BICARBONT. CARBONATE 
DISSOLVED —NONFILTR. FIXED FILTERABLE FIXED TOTAL TOTAL DISSOLVED (CALCD) (CALCD.) 
SOLIDS NONFILTR. FILTERABLE ORGANIC INORGANIC ORGANIC 
(CALCD.) fe Cc c HCO3 co3 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 1 1 1 1 
LOW L1 L1 61 0 
HIGH 1 L1 61 0 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 
BACKUP CODES 
06401L 07002L 07105L 07306L O7551L O8401L 09105L 11103L 11201L 12102L 
FREE CO2. NITROGEN NITROGEN NITROGEN NITROGEN OXYGEN FLUORIDE SODIUM SODIUM MAGNESIUM 
(CALCD.) TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED CONSUMED DISSOLVED DISSOLVED ABSORPTION DISSOLVED 
KJELDAHL NO3 & NO2 NITRATE AMMONIA RATIO 
CcO2 N N N N 02 F NA MG 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L REL UNITS MG/L 
SAMPLES 1 1 1 1 
LOW i 0.04 2.1 0.11 
HIGH 1.2 0.04 2.1 0.11 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTO8AA0005 
LAT. 60° 32' LONG. 
CLEAR CREEK, YUKON TERRITORY 


22h 


13101L 14101L 15413L 15363L 15255L 16303L 
ALUMINUM SILICA PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE 
DISSOLVED —- REACTIVE TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO PO4 
AL sio2 P P ° So4 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
1 1 1 
2.9 0.002 18.5 
225 0.002 18.5 
O5L 56L 
25304P 26102L 26305P 27302P 28302P 29105L 
MANGANESE IRON IRON COBALT NICKEL COPPER 
EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. | EXTRBLE. — DISSOLVED 
MN FE FE oe) NI cu 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
1 1 1 
L.01 0.27 L.001 
L.01 0.27 L.001 
04P 
30305P 33108L 42302P 47301P 48302P 56301P 
ZINC ARSENIC MOLYBDENUM _ SILVER CADMIUM BARIUM 
EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. —EXTRBLE. 
ZN AS MO AG cD BA 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
1 1 1 
L.001 L.005 L.001 
L.001 L.005 L.001 


FOR PERIOD 29/07/73 To 29/07/73 
13a 


17203L 
CHLORIDE 
DISSOLVED 


O6L 


29305L 
COPPER 
EXTRBLE. 


CU 
MG/L 


80311P 
MERCURY 
EXTRBLE. 


HG 
UG/L 


19103L 
POTASSIUM 
DISSOLVED 


29305P 
COPPER 
EXTRBLE. 


CU 
MG/L 


82103L 
LEAD 
DISSOLVED 


PB 
MG/L 


201038L 
CALCIUM 
DISSOLVED 


CA 
MG/L 


O1L 


30105L 
ZINC 
DISSOLVED 


ZN 
MG/L 


82302L 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


25101L 
MANGANESE 
DISSOLVED 


MN 
MG/L 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


82302P 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


1 


L.001 
L.001 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


HARONESS 


3 


TOTAL 


0203 


TOTAL 
DISSOLVED 


L 


SOLIDS 


CALCD.) 


MG/L 


06401L 


FREE CO2 
(CALCD.) 


C02 
MG/L 


1 
1 


1 


By 
2 


STATION OOYTO8AA0006 
60 © 
GOAT CREEK, YUKON TERRITORY 


33 ' 


10401L 
RESIDUE 
NONFILTR. 


07002L 
NITROGEN 
TOTAL 
KJELDAHL 
N 
MG/L 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


LONG 375 
10101L 1OI5IL 
ALKALINITY ALKALINITY 
TOTAL PHENOL- 

PHTHALEIN 
( O3 CACO3 
MG MG/L 
1 1 
49 0 
49 0 
10501L 10451L 
RESIDUE RESIDUE 
FIXED FILTERABLE 
NONFILTR. 
MG/L MG/L 
{ 
L1 
L1 
07105L 07306L 
NITROGEN NITROGEN 
DISSOLVED DISSOLVED 
NO3 & NO2 NITRATE 
N N 
MG/L MG/L 
1 
0.04 
0.04 


20 ' 


10551L 
RESIDUE 
FIXED 
FILTERABLE 


MG/L 


O7551L 
NITROGEN 
DISSOLVED 
AMMONIA 
N 
MG/L 


O6001L 
CARBON 
TOTAL 
ORGANIC 
Cc 


MG/L 


O8401L 
OXYGEN 
CONSUMED 


02 
MG/L 


FOR PERIOD 29/07/73 TO 29/07/73 


O6051L 
CARBON 
TOTAL 


INORGANIC 
c 


MG/L 


09105L 
FLUORIDE 
DISSOLVED 


O6101L 
CARBON 
DISSOLVED 
ORGANIC 


¢ 
i.e 


MG/L 


111031 


USL 


SODIUM 


DISSOLVED ABSORPTION 


SPECIFIC SPECIFIC 
CONDUCT. CONDUCT 
vw CM 
1 
149 
149 
06201L 06301L 
BICARBONT. CARBONATE 
(CALCD.) (CALCD.) 
HCO3 co3 
MG/L MG/L 
1 1 
60 0 
60 0 
11201L 121024 
SODIUM = MAGNESIUM 
DISSOLVED 
RATIO 
MG 
REL UNITS MG/L 
1 
0.09 
0.09 


STATION OOYTO8AA0006 
UST 608. 338 LONG. 
GOAT CREEK, YUKON TERRITORY 


13101L 14101L 15413L 
ALUMINUM SILICA 
DISSOLVED —- REACTIVE TOTAL 
PHOSPHATE 
AL sio2 P 
MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 1 
LOW 3.6 
HIGH 3.6 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 
BACKUP CODES O5L 
25304P 26102L 26305P 
MANGANESE IRON IRON 
EXTRBLE. DISSOLVED —_‘ EXTRBLE. 
MN FE FE 
MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 1 1 
LOW 0.01 0.53 
HIGH 0.01 0.53 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 
BACKUP CODES o4P 
30305P 33103L 42302P 
ZINC ARSENIC MOLYBDENUM 
EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. 
ZN AS MO 
MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 1 1 
LOW L.001 L.005 
HIGH L.001 L.005 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


FOR PERIOD 


29/07/73 TO 29/07/73 


20 ' 


15255L 


PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS 
DISSOLVED 
INORG. PO4 ORTHO PO4 


Pp 
MG/L 


{ 


0.002 
0.002 


28302P 
NICKEL 
EXTRBLE. 


NI 
MG/L 


48302P 
CADMIUM 
EXTRBLE. 


CD 


16303L 
SULPHATE 
DISSOLVED 


S) 


04 


MG/L 


29105L 
COPPER 
DISSOLVED 


1 
2229 
2229 


CU 
MG/L 


56301P 
BARIUM 
EXTRBLE. 


M 


BA 


G 


L 


17203L 
CHLORIDE 
DISSOLVED 


CL 
MG/L 


O6L 


29305L 
COPPER 
EXTRBLE. 


CU 
MG/L 


80311P 
MERCURY 
EXTRBLE. 


HG 
UG/L 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


19103L 
POTASSIUM 
DISSOLVED 


29305P 
COPPER 
EXTRBLE. 


CU 
MG/L 
1 
L.001 
L.001 


82103L 
LEAD 
DISSOLVED 


PB 
MG/L 


20103L 
CALCIUM 
DISSOLVED 


CA 
MG/L 


OIL 


30105L 
ZINC 
DISSOLVED 


ZN 
MG/L 


82302L 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


25101L 
MANGANESE 
DISSOLVED 


MN 
MG/L 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTO8ABO0001 FOR PERIOD 13/08/73 TO 13/08/73 
LAT 60° 6' LONG 137° 34' 
CLIMBING CREEK, YUKON TERRITORY 
106031 10301 101014 1OMSIL O2011L 02073L 002 1 OL D021 1L 2041 20415 
HARDNESS PH ALKALINITY ALKALINITY COLOUR TURBIDITY SATURATION STABILITY SPECIFIC SPECIFIC 
TOTAL TOTAL PHENOL- APPARENT INDEX INDEX CONDUCT. CONDUCT 
PHTHALEIN 
CACO3 CACO3 CACO? CALCO. } CALCD } 
MG PH UNITS MG/L MG/L REL UNITS JT PH UNITS PH UNITS S/CM US/CM 
SAMPLES 1 1 1 1 1 1 1 
LOW 51.3 7.4 47 0 L5 0.2 101 
HIGH 51.3 7.4 47 0 L5 0.2 101 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 
BACKUP CODES 
00203L 10401L 10501L 10451L 10551L O6001L 06051L O6101L 06201L 06301L 
TOTAL RESIDUE RESIDUE RESIDUE RESIDUE CARBON CARBON CARBON BICARBONT. CARBONATE 
DISSOLVED NONFILTR. FIXED FILTERABLE FIXED TOTAL TOTAL DISSOLVED (CALCD.) (CALCD.) 
SOLIDS NONFILTR. FILTERABLE ORGANIC INORGANIC ORGANIC 
(CALCD. ) Cc > Cc HCO3 CcO3 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 1 1 
LOW 57 0 
HIGH 57 0 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 
BACKUP CODES 
O6401L 07002L 07105L 07306L O7551L 08401L 09105L 11103L 11201L 12102L 
FREE CO2 NITROGEN NITROGEN NITROGEN NITROGEN OXYGEN FLUORIDE SODIUM SODIUM MAGNESIUM 
(CALCD.) TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED CONSUMED DISSOLVED DISSOLVED ABSORPTION DISSOLVED 
KJELDAHL NO3 & NO2 NITRATE AMMONIA RATIO 
C02 N N N N 02 F NA MG 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L REL. UNITS MG/t 
SAMPLES 1 1 1 1 
LOW 3.6 0.01 1.0 0.06 
HIGH 3.6 0.01 1.0 0.06 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTO8ABO001 FOR PERIOD 13/08/73 To 13/08/73 
LAT. 60° 6' LONG. 1378% 34%! 
CLIMBING CREEK, YUKON TERRITORY 


13101L 14101L 15413L 15363L 15255L 163031 17203L 19103L 
ALUMINUM SILICA PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE CHLORIDE POTASSIUM 
DISSOLVED REACTIVE TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO PO4 
AL Slo2 Pp P P SO4 CL K 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 1 1 1 1 1 
LOW 5.7 0.002 5.6 0.2 0.1 
HIGH 5.7 0.002 5.6 0.2 0.1 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 
BACKUP CODES O5L 56L O6L 
25304P 26102L 26305P 27302P 28302P 29105L 29305L 29305P 
MANGANESE IRON IRON COBALT NICKEL COPPER COPPER COPPER 
EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. 
MN FE Fe co NI CU CU Cu 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 1 1 | 1 
LOW L.01 0.020 L.001 L.001 
HIGH L.01 0.020 L.001 L.001 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 
BACKUP CODES 
30305P 33103L 42302P 47301P 48302P 56301P 80311P 82103L 
ZINC ARSENIC MOLYBDENUM SILVER CADMIUM BARIUM MERCURY LEAD 
EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED 
ZN AS MO AG CD BA HG PB 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L UG/L MG/L 
SAMPLES 1 1 
LOW L.005 L.001 
HIGH L.005 L.001 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


20103L 
CALCIUM 
DISSOLVED 


CA 
MG/L 


OIL 


30105L 
ZINC 
DISSOLVED 


ZN 
MG/L 


82302L 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


25101L 
MANGANESE 
DISSOLVED 


MN 
MG/L 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE 


ZN 
MG/L 


82302P 
LEAD 
EXTRBLE. 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTO8AB0002 FOR PERIOD 26/08/73 TO 26/08/73 
LAT 60° 18' LONG 137° 28' 
MUSH CREEK, YUKON TERRITORY 
106031 3014 10101 1O151L 2011 20731 2108 201b 20411 0204158 
HARDNESS PH ALKALINITY ALKALINITY COLOUR TURBIDITY SATURATION STABILITY SPECIFIC SPECIFIC 
TOTAL TOTAL PHENOL- APPARENT INDEX INDEX CONDUCT. CONDUCT. 
PHTHALEIN 
CA ACO3 CACO3 CAL A 8) 
M PH UNIT MG MG/L REL NITS jt ve NIT iit Cm is Mw 
SAMPLES 1 1 1 1 1 1 1 
LOW 67.7 8.0 63 0 5 0.2 132 
HIGH 67.7 8.0 63 0 5 0.2 132 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 
BACKUP CODES 
00203L 10401L 10501L 10451L 105514 O6001L O06051L 06101L 6201L 06301L 
TOTAL RESIDUE RESIDUE RESIDUE RESIDUE CARBON CARBON CARBON BICARBONT. CARBONATE 
DISSOLVED NONFILTR. FIXED FILTERABLE FIXED TOTAL TOTAL DISSOLVED (CALCD.) (CALCD.) 
SOLIDS NONFILTR. FILTERABLE ORGANIC INORGANIC ORGANIC 
(CALCD. ) Cc Cc Cc HCO3 co3 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 1 1 
LOW 77 0 
HIGH 77 0 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 
BACKUP CODES 
06401L 07002L 07105- 07306L O7551L O8401L 09105L 11703L 1120194 121702L 
FREE CO2 NITROGEN NITROGEN NITROGEN NITROGEN OXYGEN FLUORIDE SODIUM SODIUM MAGNESIUM 
(CALCD.) TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED CONSUMED DISSOLVED DISSOLVED ABSORPTION DISSOLVED 
KJELDAHL NO3 & NO2 NITRATE AMMONIA RATIO 
co2 N N N N 02 F NA MG 
G/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L REL UNITS MG/L 
SAMPLES 1 1 1 1 
LOW tee 0.01 1.6 0.08 
HIGH i 0.01 1.6 0.08 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


STATION OOYTO8AB0002 
60 ° 
MUSH CREEK, YUKON TERRITORY 


13101L 
ALUMINUM 
DISSOLVED 


AL 
MG/L 


25304P 
MANGANESE 
EXTRBLE. 


MN 
MG/L 


30305P 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


26/08/73 TO 26/08/73 


FOR PERIOD 
’ ° 
18 LONG. 1S7/© 28:* 
14101L 15413L 15363L 15255L 16303L 
SILICA PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE 
REACTIVE TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO P04 
sio2 P P P So4 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
a] 1 1 
6.3 0.003 9.6 
6.3 0.003 9.6 
OSL 56L 
26102L 26305P 27302P 28302P 29105L 
IRON IRON COBALT NICKEL COPPER 
DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. = EXTRBLE. _— DISSOLVED 
FE FE co NI CU 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
1 1 
0.009 L.001 
0.009 L.001 
33103L 42302P 47301P 48302P 56301P 
ARSENIC MOLYBDENUM _ SILVER CADMIUM BARIUM 
DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. = EXTRBLE. — EXTRBLE. 
AS MO AG cD BA 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
1 1 
L.005 L.001 
L.005 L.001 


17203L 
CHLORIDE 
DISSOLVED 


29305L 
COPPER 
EXTRBLE. 


CU 
MG/L 


80311P 
MERCURY 
EXTRBLE. 


HG 
UG/L 


19103L 
POTASSIUM 
DISSOLVED 


29305P 
COPPER 
EXTRBLE. 


CU 
MG/L 


1 


L.001 
L.001 


82103L 
LEAD 
DISSOLVED 


PB 
MG/L 


20103L 
CALCIUM 
DISSOLVED 


CA 
MG/L 


OIL 


30105L 
ZINC 
DISSOLVED 


ZN 
MG/L 


82302L 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


25101L 
MANGANESE 
DISSOLVED 


MN 
MG/L 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


82302P 
LEAD 
EXTRBLE. 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


106031 
HARDNESS 
TOTAL 


CACO? 
MG/L 


00203L 
TOTAL 
DISSOLVED 
SOLIDS 
(CALCD. ) 
MG/L 


O6401L 
FREE CO2 
(CALCD.) 


co2 

MG/L 

1 
1.8 
1.8 


19 ' 


10401L 
RESIDUE 
NONFILTR. 


MG/L 


07002L 
NITROGEN 
TOTAL 
KJELDAHL 
N 
MG/L 


STATION OOYTO8ABO003 
60 ° 
BEAR CREEK, YUKON TERRITORY 


LONG 


1O1GIL 
ALKALINITY 
TOTAL 


CACO3 
MG/L 
1 
46 
46 


10501L 
RESIDUE 
FIXED 
NONFILTR. 


MG/L 


07105L 
NITROGEN 
DISSOLVED 
NO3 & NO2 
N 
MG/L 


1 
0.03 
0.03 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


10451L 
RESIDUE 
FILTERABLE 


MG/L 


07306L 
NITROGEN 
DISSOLVED 
NITRATE 
N 
MG/L 


30 ' 


O2011L 


COLOUR 
APPARENT 


REL UNITS 


10551L 
RESIDUE 
FIXED 
FILTERABLE 


MG/L 


O7551L 
NITROGEN 
DISSOLVED 
AMMONIA 
N 
MG/L 


O6001L 
CARBON 
TOTAL 
ORGANIC 
Cc 
MG/L 


O8401L 
OXYGEN 


CONSUMED 


02 
MG/L 


FOR PERIOD 26/08/73 TO 26/08/73 
1otin 


SATURATION 
INDEX 


(CALCD ) 
PH UNITS 


O6051L 
CARBON 
TOTAL 
INORGANIC 
Cc 
MG/L 


O9105L 
FLUORIDE 
DISSOLVED 


F 
MG/L 


O6101L 
CARBON 
DISSOLVED 
ORGANIC 


MG/L 


11103L 
SODIUM 
DISSOLVED 


020411 020415 
SPECIFIC SPECIFIC 
CONDUCT. CONDUCT. 

US/CM JS/CM 

1 

104 

104 
O6201L O6301L 


BICARBONT. CARBONATE 


(CALCD) (CALCD.) 
HCO3 co3 
MG/L MG/L 

1 1 

56 0 
56 0 
11201L 12102L 

SODIUM = MAGNESIUM 


ABSORPTION DISSOLVED 
RATIO 


MG 
REL. *UNITS MG/L 
1 
0.07 
0.07 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTO8ABO0003 FOR PERIOD 26/08/73 TO 26/08/73 


LAT. 60° 19' LONG. 437© 304 
BEAR CREEK, YUKON TERRITORY 
13101L 14101L 15413L 15363L 15255L 16303L 17208L 19103L 
ALUMINUM SILICA PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE CHLORIDE POTASSIUM 
DISSOLVED REACTIVE TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO PO4 
AL slo2 Pp Pp Pp $04 CL K 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 1 1 | 1 1 
LOW 5.7 0.007 7.2 0.2 0.3 
HIGH 5.7 0.007 7.2 0.2 0.3 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 
BACKUP CODES O5L 56L O6L 
25304P 26102L 26305P 27302P 28302P 29105L 29305! 29305P 
MANGANESE IRON IRON COBALT NICKEL COPPER COPPER COPPER 
EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. 
MN Be EE [oie) NI CU CU CU 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 1 1 1 1 
LOW L.01 L.005 L.001 0.002 
HIGH L.01 L.005 L.001 0.002 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 
BACKUP CODES 
30305P 33103L 42302P 47301P 48302P 56301P 80311P 82103L 
ZINC ARSENIC MOLYBDENUM SILVER CADMIUM BARIUM MERCURY LEAD 
EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED 
ZN AS MO AG CD BA HG PB 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L UG/L MG/L 
SAMPLES 1 1 
LOW L.005 L.001 
HIGH L.005 L.001 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


20103L 
CALCIUM 
DISSOLVED 


CA 
MG/L 


O1L 


30105L 
ZINC 
DISSOLVED 


ZN 
MG/L 


82302L 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


25101L 
MANGANESE 
DISSOLVED 


MN 
MG/L 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


82302P 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTO8ABO0004 FOR PERIOD 26/08/73 TO 26/08/73 
LAT 60° 15' LONG 13st Ste 
PLUM CREEK, YUKON TERRITORY 


106031 1O301L TOVOIL WOMS1L O2011L 020731 00217 0L rani® 
HARDNESS PH ALKALINITY ALKALINITY COLOUR TURBIDITY SATURATION STABILITY 
TOTAL TOTAL PHENOL- APPARENT INDEX INDEX 
PHTHALEIN 
CACO3 CACO3 (CALCD ) CALCD.) 
M PH UNIT MG/L MG/L RE NITS TU Pr NIT H UNITS 
SAMPLES 1 1 1 1 1 1 
LOW 110. 8.2 95 0 L5 0.5 
HIGH 110. 8.2 95 0 L5 0.5 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 
BACKUP CODES 
00203L 10401L 10501L 10451L 10551L O6001L 06051L O6101L 
TOTAL RESIDUE RESIDUE RESIDUE RESIDUE CARBON CARBON CARBON 
DISSOLVED NONFILTR. FIXED FILTERABLE FIXED TOTAL TOTAL DISSOLVED 
SOLIDS NONFILTR. FILTERABLE ORGANIC INORGANIC ORGANIC 
(CALCD. ) Cc Cc Cc 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 
BACKUP CODES 
O6401L 07002L 07105L 07306L 07551L 08401L 09105L 11103L 
FREE CO2 NITROGEN NITROGEN NITROGEN NITROGEN OXYGEN FLUORIDE SODIUM 
(CALCD.) TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED CONSUMED DISSOLVED DISSOLVED 
KJELDAHL NO3 & NO2 NITRATE AMMONIA 
C02 N N N N 02 F NA 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 1 1 1 
LOW 1.1 L.01 0.8 
HIGH Pa L.01 0.8 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 1OL 


1 
205 
205 
O6201L 06301L 
BICARBONT. CARBONATE 
(CALCD.) (CALCD.) 
HCO co3 
MG/L MG/L 
1 1 
116 0 
116 0 
11201L 12102L 


SODIUM MAGNESIUM 
ABSORPTION DISSOLVED 
RATIO 


MG 
REL." UNITS MG/L 
1 
0.03 
0.03 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


STATION OOYTO8AB0004 
60 ° 
PLUM CREEK, YUKON TERRITORY 


13101L 
ALUMINUM 
DISSOLVED 


AL 
MG/L 


25304P 
MANGANESE 
EXTRBLE. 


MN 
MG/L 


30305P 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


1 ° 
15 LONG. 1370 3372) 
14101L 15413L 15363L 15255¢ 
SILICA PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS 
REACTIVE TOTAL DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO PO4 
$lo2 P P Pp 
MG/L MG/L MG/L MG/L 
1 { 
4.2 0.003 
4.2 0.003 
O5L 56L 
26102L 26305P 27302P 28302P 
IRON IRON COBALT NICKEL 
DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. 
FE FE CO NI 
MG/L MG/L MG/L MG/L 
1 1 
0.016 L.001 
0.016 L.001 
33103L 42302P 47301P 48302P 
ARSENIC MOLYBDENUM SILVER CADMIUM 
DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. 
AS MO AG CD 
MG/L MG/L MG/L MG/L 
1 1 
L.005 L.001 
L.005 L.001 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


16303L 
SULPHATE 
DISSOLVED 


SO4 
MG/L 


1 
17.8 
17.8 


29105L 
COPPER 
DISSOLVED 


56301P 
BARIUM 
EXTRBLE. 


BA 
MG/L 


FOR PERIOD 26/08/73 TO 26/08/73 


17203L 
CHLORIDE 
DISSOLVED 


O6L 


29305L 
COPPER 
EXTRBLE. 


CU 
MG/L 


80311P 
MERCURY 
EXTRBLE. 


HG 
UG/L 


19103L 
POTASSIUM 
DISSOLVED 


29305P 
COPPER 
EXTRBLE. 


CU 
MG/L 
1 
L.001 
L.001 


82103L 
LEAD 
DISSOLVED 


PB 
MG/L 


20103L 
CALCIUM 
DISSOLVED 


CA 
MG/L 


OIL 


30105L 
ZINC 
DISSOLVED 


ZN 
MG/L 


82302L 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


25101L 
MANGANESE 
DISSOLVED 


MN 
MG/L 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 


82302P 
LEAD 
EXTRBLE. 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


00203L 
TOTAL 
DISSOLVED 
SOLIDS 
(CALCD.) 
MG/L 


O6401L 
FREE CO2 
(CALCD.) 


Cco2 


MG/L 


0.9 
0.9 


18 ' 


PH UNITS 


1 
7.8 
7.8 


10401L 
RESIDUE 
NONFILTR. 


MG/L 


07002L 
NITROGEN 
TOTAL 
KJELDAHL 
N 
MG/L 


STATION OOYTO8ABO005 
60 ° 
SHAFT CREEK, YUKON TERRITORY 


LONG 


19701 
L 


ALKALINITY 
TOTAL 


CACO3 
MG/L 


1 
30 
30 


10501L 
RESIDUE 
FIXED 
NONFILTR. 


MG/L 


07105L 
NITROGEN 
DISSOLVED 
NO3 & NO2 
N 
MG/L 


1 


L.01 
L.01 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


101514 
ALKALINITY 
PHENOL- 
PHTHALEIN 
CACO3 
MG/L 


1 
0 
0 


10451L 
RESIDUE 
FILTERABLE 


MG/L 


07306L 
NITROGEN 
DISSOLVED 
NITRATE 
N 
MG/L 


33 ' 


105514 
RESIDUE 
FIXED 
FILTERABLE 


MG/L 


O7551L 
NITROGEN 
DISSOLVED 
AMMONIA 
N 
MG/L 


FOR PERIOD 26/08/73 TO 26/08/73 
a 


020731 02101 
TURBIDITY SATURATION 
INDEX 
(CALCD 
TU PH UNITS 
1 
0.3 
0.3 
O6001L 06051L 
CARBON CARBON 
TOTAL TOTAL 
ORGANIC INORGANIC 
Cc Cc 
MG/L MG/L 
08401L 09105L 


OXYGEN FLUORIDE 
CONSUMED DISSOLVED 


02 F 
MG/L MG/L 


O6101L 
CARBON 
DISSOLVED 
ORGANIC 
Cc 
MG/L 


171703L 
SODIUM 
DISSOLVED 


NA 
MG/L 


1 
1.6 
1.6 


M us/CM 
1 
69 
69 
06201L 06301L 


BICARBONT. CARBONATE 
(CALCD.) (CALCD.) 


HCO3 CcoO3 
MG/L MG/L 
1 1 
37 0 
37 0 
T1201L 12102L 


SODIUM MAGNESIUM 
ABSORPTION DISSOLVED 
RATIO 


MG 
REL UNITS MG/L 
1 
0.13 
0.13 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


STATION OOYTO8ABO0005 
60 ° 
SHAFT CREEK, YUKON TERRITORY 


13101L 
ALUMINUM 
DISSOLVED 


AL 
MG/L 


25304P 
MANGANESE 
EXTRBLE. 


MN 
MG/L 


30305P 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


18 ' LONG. 


33 ° 


14101L 15413L 15363L 15255L 16303L 
SILICA PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE 
REACTIVE TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO PO4 
s$l02 P P Pp So4 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
1 1 1 
4.7 L.002 2.6 
4.7 L.002 2.6 
OSL 56L 
26102L 26305P 27302P 28302P 29105L 
IRON IRON COBALT NICKEL COPPER 
DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. = EXTRBLE. _— DISSOLVED 
FE FE co NI cu 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
1 1 
0.031 L.001 
0.031 L.001 
33103L 42302P 47301P 48302P 56301P 
ARSENIC MOLYBDENUM _ SILVER CADMIUM BARIUM 
DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. — EXTRBLE. 
AS MO AG cD BA 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
1 i 
L.005 L.001 
L.005 L.001 


FOR PERIOD 26/08/73 TO 26/08/73 
137" 


17203L 
CHLORIDE 
DISSOLVED 


CL 
MG/L 


O6L 


29305L 
COPPER 
EXTRBLE. 


CU 
MG/L 


80311P 
MERCURY 
EXTRBLE. 


HG 
UG/L 


19103L 
POTASSIUM 
DISSOLVED 


29305P 
COPPER 
EXTRBLE. 


CU 
MG/L 


82103L 
LEAD 
DISSOLVED 


PB 
MG/L 


20103L 
CALCIUM 
DISSOLVED 


oo 09 


OIL 


30105L 
ZINC 
DISSOLVED 


ZN 
MG/L 


82302L 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


25101L 
MANGANESE 
DISSOLVED 


MN 
MG/L 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


82302P 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTO8ABO006 FOR PERIOD 26/08/73 To 26/08/73 


LAT So" @a2* LONG 137." 36: 
FIELD CREEK, YUKON TERRITORY 


10603 103014 +101 49764 - 


HARDNESS PH ALKALINITY ALKALINITY COLOUR 


TOTAL TOTAL PHENOL- APPARENT 
PHTHALEIN 
ACK CACO3 CACO3 
M PH UNIT M 3 MG/L RE NIT 
SAMPLES 1 1 1 1 1 
LOW 99.2 8.1 87 0 L5 
HIGH 99.2 8.1 87 0 L5 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 
BACKUP CODES 
00203L 10401L 10501L 1045iL 10557L 
TOTAL RESIDUE RESIDUE RESIDUE RESIDUE 
DISSOLVED NONFILTR. FIXED FILTERABLE FIXED 
SOLIDS NONFILTR. FILTERABLE 
(CALCD. ) 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 
BACKUP CODES 
O06401L 07002L 07105L 07306L O7551L 
FREE CO2 NITROGEN NITROGEN NITROGEN NITROGEN 
(CALCD.) TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
KJELDAHL NO3 & NO2 NITRATE AMMONIA 
Cco2 N N N N 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 1 1 
LOW 1.3 0.01 
HIGH 1.3 0.01 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 10L 


TURBIDITY SATURATION 


0.2 
0.2 


O6001L 
CARBON 
TOTAL 
ORGANIC 
Cc 
MG/L 


08401L 
OXYGEN 
CONSUMED 


02 
MG/L 


INDEX 


060511 
CARBON 
TOTAL 
INORGANIC 


MG/L 


09105L 
FLUORIDE 
DISSOLVED 


STABILITY 
INDEX 


06101L 
CARBON 

DISSOLVED 
ORGANIC 


MG/L 


11103L 
SODIUM 
DISSOLVED 


aM JS/CM 


1 
183 
183 
062011 06301L 
BICARBONT. CARBONATE 
(CALCD.) (CALCD.) 
HCO3 Cco3 
MG/L MG/L 
1 1 
106 0 
106 0 
11201L 121024 


SODIUM MAGNESIUM 


MG 
REL. UNITS MG/L 
1 
0.03 
0.03 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


STATION OOYTO8AB0006 
60 ° 
FIELD CREEK, YUKON TERRITORY 


13101L 
ALUMINUM 
DISSOLVED 


AL 
MG/L 


25304P 
MANGANESE 
EXTRBLE. 


MN 
MG/L 


30305P 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


FOR PERIOD 
’ ° 
12 LONG. 137 390 
14101L 15413L 15363L 15255 
SILICA PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS 
REACTIVE TOTAL DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO PO4 
$lo2 P Pp Pp 
MG/L MG/L MG/L MG/L 
1 1 
3.6 0.003 
3.6 0.003 
O5L 56L 
26102L 26305P 27302P 28302P 
IRON IRON COBALT NICKEL 
DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. 
FE FE co NI 
MG/L MG/L MG/L MG/L 
1 1 
0.010 L.001 
0.010 L.001 
33103L 42302P 47301P 48302P 
ARSENIC MOLYBDENUM SILVER CADMIUM 
DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. 
AS MO AG CD 
MG/L MG/L MG/L MG/L 
1 1 
L.005 L.001 
L.005 L.001 


26/08/73 TO 26/08/73 


16303L 
SULPHATE 


DISSOLVED 


So4 
MG/L 
1 
15.4 
15.4 


29105L 
COPPER 
DISSOLVED 


CU 
MG/L 


56301P 
BARIUM 
EXTRBLE. 


17203L 
CHLORIDE 
DISSOLVED 


CL 
MG/L 


[o) 
fez) 
re 


29305L 
COPPER 
EXTRBLE. 


CU 
MG/L 


80311P 
MERCURY 
EXTRBLE. 


HG 
UG/L 


19103L 
POTASSIUM 
DISSOLVED 


29305P 
COPPER 
EXTRBLE. 


CU 
MG/L 


82103L 
LEAD 
DISSOLVED 


PB 
MG/L 


20103L 
CALCIUM 
DISSOLVED 


CA 
MG/L 
1 
32.5 
32.5 


OIL 


30105L 
ZINC 
DISSOLVED 


82302L 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


25101L 
MANGANESE 
DISSOLVED 


MN 
MG/L 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


82302P 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTO8ACO0001 FOR PERIOD 13/08/73 TO 13/08/73 
LAT 60° 6' LONG Sr 25" 
HIKING CREEK, YUKON TERRITORY 


6031 10301L 10101 10151t 02019L 20731 21 0214 020411 20415 


HARONESS PH ALKALINITY ALKALINITY COLOUR TURBIDITY SATURATION STABILITY SPECIFIC SPECIFIC 


TOTAL TOTAL PHENOL- APPARENT INDEX INDEX CONDUCT CONDUCT. 
PHTHALEIN 
CA CACO3 CACO3 CALCD.) ALCD ) 
MG PH UNITS MG/L MG/L REL UNITS TU PH UNITS PH UNITS JS/CM US/CM 
SAMPLES 1 1 1 1 1 1 1 
LOW 60.7 7.8 59 0 L5 0.2 119 
HIGH 60.7 7.8 59 0 L5 0.2 119 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 
BACKUP CODES 
00203L 10401L 10501L 10451L 10551L O6001L O6051L 06101L D6201L 063011 
TOTAL RESIDUE RESIDUE RESIDUE RESIDUE CARBON CARBON CARBON BICARBONT. CARBONATE 
DISSOLVED NONFILTR. FIXED FILTERABLE FIXED TOTAL TOTAL DISSOLVED (CALCD) (CALCD.) 
SOLIDS NONFILTR. FILTERABLE ORGANIC INORGANIC ORGANIC 
CALCD.) Cc Cc Cc HCO3 co3 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/t 
SAMPLES 1 1 
LOW 72 0 
HIGH 72 0 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 
BACKUP CODES 
06401L 07002L 07105L O7306L O7551L O8401L 09105L 11103L 11201L 12102L 
FREE CO2 NITROGEN NITROGEN NITROGEN NITROGEN OXYGEN FLUORIDE SODIUM SODIUM MAGNESIUM 
(CALCD.) TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED CONSUMED DISSOLVED DISSOLVED ABSORPTION DISSOLVED 
KJELDAHL NO3 & NO2 NITRATE AMMONIA RATIO 
co2 N N N N 02 F NA : MG 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L REL. UNITS MG/L 
SAMPLES 1 1 1 1 
LOW 1.8 L.01 0.9 0.05 
HIGH 1.8 L.01 0.9 0.05 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 10L 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


13/08/73 TO 13/08/73 


STATION OOYTO8ACO001 FOR PERIOD 
° ’ ° 
60 6 LONG. 13iee 25% 
HIKING CREEK, YUKON TERRITORY 
13101L 14101L 15413L 15363L iZoot 
ALUMINUM SILICA PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS 
DISSOLVED REACTIVE TOTAL DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO PO4 
AL slo2 Pp P Be 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
1 1 
5.4 0.002 
5.4 0.002 
O5L 56L 
25304P 26102L 26305P 27302P 28302P 
MANGANESE IRON IRON COBALT NICKEL 
EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. 
MN EE FE (oie) NI 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
1 1 { 
0.01 0.006 L.001 
0.01 0.006 L.001 
30305P 33103L 42302P 47301P 48302P 
ZINC ARSENIC MOLYBDENUM SILVER CADMIUM 
EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. 
ZN AS MO AG CD 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
| 1 
L.005 L.001 
L.005 L.001 


16303L 
SULPHATE 
DISSOLVED 


S04 
MG/L 


1 
4.9 
4.9 


29105L 
COPPER 
DISSOLVED 


CU 
MG/L 


56301P 
BARIUM 
EXTRBLE 


BA 
MG/L 


17203L 
CHLORIDE 
DISSOLVED 


O6L 


29305L 
COPPER 
EXTRBLE. 


Cu 
MG/L 


80311P 
MERCURY 
EXTRBLE 


HG 
UG/L 


19103L 
POTASSIUM 
DISSOLVED 


29305P 
COPPER 
EXTRBLE. 


82103L 
LEAD 
DISSOLVED 


PB 
MG/L 


20103L 
CALCIUM 
DISSOLVED 


CA 
MG/L 
1 
20.7 
20.7 


OIL 


30105L 
ZINC 
DISSOLVED 


MG/L 


82302L 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


25101L 
MANGANESE 
DISSOLVED 


MN 
MG/L 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


82302P 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTOSAA0001 FOR PERIOD 05/03/69 TO 30/10/73 
LAT o* & -s LONG 134° 53' 45" 


WHEATON RIVER AT W.S.C. GAUGE NEAR CARCROSS ABOUT 3 MILES ABOVE MOUTH 
YUKON TERRITORY 


9071 277 y* y4+ at 2041 


HARDNESS PH ALKALINITY ALKALINITY COLOUR TURBIDITY SATURATION STABILITY SPECIFIC SPECIFIC 


TOTAL TOTAL PHENOL- APPARENT INDEX INDEX CONDUCT CONDUCT 
PHTHALEIN 
sad 5% PH UNIT me 4 pes REL NIT T PH Ni tS PH UNIT 5/CM us/CM 
SAMPLES 9 9 9 9 9 9 8 8 9 
LOW 28.5 7.4 23 0 L5 0.2 -1.7 8.1 62 
HIGH 88.7 8.2 77 0 10 24.0 0.0 10.8 192 
AVERAGE 52.7 7.8 44 0 6 6.4 -0.8 9.4 113 
STD.DEV 20.7 0.2 19 0 2 8.5 0.6 0.9 48 
PERCNT:10TH 28.5 7.4 23 O° cS 0.2 62 
25TH 38.0 cf 29 8) L5 1.7 “1.1 8.7 73 
MEDIAN 50TH 46.7 7.8 39 0 5 Be -1.0 9.7 103 
75TH 61.9 7.9 51 0 5 5.0 -0.4 10.0 141 
90TH 88.7 8.2 ar 0 10 24.0 192 
BACKUP CODES 
00203L 10401L 10501L 10451L 10551L O6001L 06051L 06101L 06201L 06301L 
TOTAL RESIDUE RESIDUE RESIDUE RESIDUE CARBON CARBON CARBON  BICARBONT. CARBONATE 
DISSOLVED —NONFILTR. FIXED FILTERABLE FIXED TOTAL TOTAL DISSOLVED = (CALCD.) (CALCD.) 
SOLIDS NONFILTR. FILTERABLE ORGANIC INORGANIC ORGANIC 
(CALCD.) C C Cc HCO3 co3 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 8 2 Z vie 2 2 2 9 9 
LOW 31 20 18 59 51 2.0 6.0 28 0 
HIGH 102 54 52 122 86 41.0 14.0 93 0 
AVERAGE 2 37 35 91 69 ya) 10.0 53 0 
STD.DEV 26 24 24 45 25 27.6 5.7 23 0 
PERCNT:10TH 28 0 
25TH 38 35 0 
MEDIAN 50TH 49 37 35 91 69 21.5 10.0 47 0 
75TH 76 63 0 
90TH 93 0 
BACKUP CODES 
O6401L 07002L 07105L 07306L O7551L 08401L 09105L 11103L 11201L 12102L 
FREE CO2. NITROGEN NITROGEN NITROGEN NITROGEN OXYGEN FLUORIDE SODIUM SODIUM MAGNESIUM 
(CALCD.) TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED CONSUMED DISSOLVED DISSOLVED ABSORPTION DISSOLVED 
KJELDAHL NO3 & NO2 NITRATE AMMONIA RATIO 
co2 N N N N o2 f NA MG 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L REL. UNITS MG/L 
SAMPLES 9 * 4 2 6 9 9 
LOW 0.7 0.010 Lt 0.6 0.18 ze 0.08 
HIGH 1.9 0.090 ey 0.7 0.23 3.4 0.19 
AVERAGE 1.3 0.040 0.7 0.20 1.9 0.11 
STD.DEV 0.5 0.031 0.1 0.02 0.8 0.03 
PERCNT:10TH 0.7 1.1 0.08 
25TH 0.8 0.011 L.1 0.19 1.4 0.09 
MEDIAN 50TH 1.3 0.029 ey 0.7 0.20 1.5 0.11 
75TH 1.8 0.061 Ga 0.21 25 0.12 
90TH 1.9 3.4 0.19 


BACKUP CODES O6L O4L 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTO9AA0001 FOR PERIOD 05/03/69 To 30/10/73 
Ace 60°" "So HONG: 194% 53h 45)" 


WHEATON RIVER AT W.S.C. GAUGE NEAR CARCROSS ABOUT 3 MILES ABOVE MOUTH, 
YUKON TERRITORY 


13101L 14101L 


15413L 15363L 15255L 16303L 17203L 19103L 20103L 
ALUMINUM SILICA PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE CHLORIDE POTASSIUM CALCIUM 
DISSOLVED — REACTIVE TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO PO4 
AL Sey P P P So4 CL K CA 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
8 4 4 9 9 9 9 
3.1 L.001 L.002 5.0 0.1 0.4 8.0 
7.4 0.013 L.002 18.6 2.4 0.8 31.1 
5:5 0.006 10.0 0.4 0.6 17.4 
173 0.006 4.5 0.7 0.1 Uo 
5.0 0.1 0.4 8.0 
4.8 L.001 L.002 7.3 0.2 0.5 11.4 
SE// 0.006 L.002 9.0 0.2 0.6 16.2 
6.2 0.012 L.002 Tes 0.2 0.7 20.2 
18.6 2.4 0.8 S1at 
02L 64L 57L O6L O1L 
25304P 26102L 26805P 27302P 28302P 29105L 29305L 29305P 30105L 
MANGANESE IRON IRON COBALT NICKEL COPPER COPPER COPPER ZINC 
EXTRBLE. DISSOLVED _—_EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED —_EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED 
MN FE FE co Nl CU CU CU ZN 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
a 6 2 2 2 
L.01 L.001 L.001 L.01 L.001 
L.01 0.120 L.001 L.01 0.001 
0.034 0.001 
0.045 0.000 
L.001 
L.01 0.020 L.001 L.01 0.001 
0.040 
04L O6L 
30305P 33103L 42302P 47301P 48302P 56301P 80311P 82103L 82302L 
ZINC ARSENIC MOLYBDENUM _ SILVER CADMIUM BARIUM MERCURY LEAD LEAD 
EXTRBLE. DISSOLVED —_EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED _—_EXTRBLE. 
ZN AS MO AG CD BA HG PB PB 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/t MG/L UG/L MG/L MG/L 
2 2 
L.001 L.01 
L.001 L.01 
L.001 L.01 
O1L 


25101L 
MANGANESE 
DISSOLVED 


MN 
MG/L 


04L 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


L.01 


O4L 


82302P 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTOSAAD002 FOR PERIOD $= 27/08/70 To 13/09/73 


LONG 


LAT 8' 40" 


60 © 


134° 43° 6” 


TANK CREEK NEAR CARCROSS ABOUT 0.25 MILE DOWNSTREAM OF ABANDONED ARCTIC 
GOLD AND SILVER MINE TAILINGS POND, YUKON TERRITORY 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


10603t 
HARDNESS 
TOTAL 


CACO3 


00203L 
TOTAL 
DISSOLVED 
SOLIDS 
(CALCD. 
MG/L 
3 
20 
28 
24 
4 


25 


O6401L 
FREE CO2 
(CALCD.) 


co2 
MG/L 
6 
0.9 
2.6 
1.6 
0.7 


PH UNITS 


6 
7.1 
revs 
7.4 
0.2 


7.3 
7.4 
tat 


10401L 
RESIDUE 
NONFILTR. 


07002L 
NITROGEN 
TOTAL 
KJELDAHL 
N 
MG/L 


1011 TONSIL 2011L 92073 


JEO FS 


ALKALINITY ALKALINITY COLOUR — TURBIDITY 
TOTAL PHENOL- = APPARENT 
PHTHALEIN 
CACO3 CACO3 
MG/L MG/L REL UNITS TU 
6 6 6 6 
15 0 10 0.4 
25 0 55 2.3 
21 0 26 1.0 
4 0 17 0.7 
Af 0 13 0.6 
22 0 23 0.8 
23 0 30 tet 
10501L 10451L 10551L 06001L 
RESIDUE RESIDUE RESIDUE CARBON 
FIXED FILTERABLE FIXED TOTAL 
NONFILTR. FILTERABLE ORGANIC 
Cc 
MG/L MG/L MG/L MG/L 
3 
2.5 
12.0 
6.8 
4.8 
6.0 
07105L 07306L O7551L 08401L 
NITROGEN NITROGEN NITROGEN = OXYGEN 
DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED CONSUMED 
NO3 & NO2 NITRATE AMMONIA 
N N N 02 
MG/L MG/L MG/L MG/L 
3 
L.001 
L.005 
L.001 


SATURATION 


INDEX 


06051L 
CARBON 
TOTAL 
INORGANIC 
Cc 
MG/L 
z 
3.0 
4.0 
3.5 
0.7 


3.5 


09105L 
FLUORIDE 


DISSOLVED 


INDEX CONDUCT. CONDUCT 
ALCD 
PH UNIT M cM 
3 6 
10.7 39 
Th7 76 
Thi 55 
0.5 14 
42 
10.9 55 
61 
O6101L 06201L 06301L 
CARBON BICARBONT. CARBONATE 
DISSOLVED (CALCD.) (CALCD.) 
ORGANIC 
Cc HCO3 CcO3 
MG/L MG/L MG/L 
1 6 6 
a 18 0 
a6 31 0 
25 0 
5 0 
21 0 
27 0 
28 0 
11103L 11201L 12102L 
SODIUM SODIUM MAGNESIUM 
DISSOLVED ABSORPTION DISSOLVED 
RATIO 
NA ‘ MG 
MG/L REL. UNITS MG/L 
3 3 2 
1.0 0.08 1.9 
1.6 0.14 2.6 
1.2 0.11 2.3 
0.3 0.03 0.5 
1.1 0.10 2.3 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTOSAA0002 FOR PERIOD 27/08/70 To 13/09/73 
LAT. 60” «8° 40". vone’ atigaiy ager 6” 


TANK CREEK NEAR CARCROSS ABOUT 0.25 MILE DOWNSTREAM OF ABANDONED ARCTIC 
GOLD AND SILVER MINE TAILINGS POND, YUKON TERRITORY 


13101L 14101L 15413L 15363L 15255L 16303L 17203L 19103L 20103L 
ALUMINUM SILICA = PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE CHLORIDE POTASSIUM CALCIUM 
DISSOLVED ‘REACTIVE TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO P04 
AL ey P P P $04 CL K CA 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
3 2 2 6 3 3 3 
5.9 L.001 L.002 L1.0 0.2 0.2 4.90 
6.9 0.007 0.007 4.7 1.4 0.8 8.00 
6.5 0.004 0.004 2.4 0.8 0.5 6.60 
0.6 0.004 0.004 1.6 0.6 0.3 1907 
PG@) 
6.8 0.004 0.005 2:2 0.7 0.6 6.9 
3.5 
o2L O1L 
25304P 26102L 26305P 27302P 28302P 29105L 29305L 29305P 30105L 
MANGANESE IRON IRON COBALT NICKEL COPPER COPPER COPPER ZINC 
EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. = EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED 
MN FE FE co NI cu cu CU ZN 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
S Zz S) 1 2 1 5 2 
L.01 0.09 0.21 L.01 L.01 L.01 L.001 L.01 
0.01 0.29 0.48 L.01 L.01 L.01 L.01 L.01 
0.01 0.19 0.31 
0.00 0.14 0.11 
L.04 0.220 L.001 
L.01 0.19 0.29 L.01 L.001 L.01 
L.01 0.36 L.01 
O4P O4L O4P 02L O1P O6L O6P O6L o6P O4P O4L 
30305P 33103L 42302P 47301P 48302P 56301P 80311P 82103L 82302L 
ZINC ARSENIC MOLYBDENUM _ SILVER CADMIUM BARIUM MERCURY LEAD LEAD 
EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE.  EXTRBLE. = EXTRBLE. DISSOLVED —_ EXTRBLE. 
ZN AS MO AG cD BA HG PB PB 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L UG/L MG/L MG/L 
» 4 2 2 
L.001 0.007 L.01 L.05 
L.01 0.010 L.01 L.05 
0.008 
0.002 


L.001 0.007 


L.001 0.008 L.01 L.05 
EO 0.010 
04P O1L O1P 


25101L 
MANGANESE 
DISSOLVED 


MN 
MG/L 


L.01 


O4P O4L 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


82302P 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


O1P 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTOSAA0003 FOR PERIOD 25/07/73 TO 25/07/73 
LAT 60° 7° 20" LONG 1SiS> &7° 26" 


CREEK ENTERING SWAMP AT SOUTH END, ARCTIC GOLD & SIVLER MINES, CARCROSS, 
YUKON TERRITORY 


10602 10301L 1O101L 10151L 920111 02073L 


HARDNESS PH ALKALINITY ALKALINITY COLOUR TURBIDITY SATURATION STABILITY SPECIFIC SPECIFIC 


TOTAL TOTAL PHENOL- = APPARENT INDEX INDEX CONDUCT. CONDUCT 
PHTHALEIN 
CACO3 CACO3 CACO3 CALCD } ALCO 
MG/L PH UNITS MG/L MG/L REL. UNITS JTU PH UNITS PH UNITS 3/CM jS/CM 
SAMPLES 1 1 1 1 1 1 1 
LOW 24.4 7.2 23 0 20 0.3 50 
HIGH 24.4 7.2 23 0 20 0.3 50 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 
BACKUP CODES 
00203L 10401L 10501L 10451L 10551L O6001L 06051L O6101L 06201L 06301L 
TOTAL RESIDUE RESIDUE RESIDUE RESIDUE CARBON CARBON CARBON ~BICARBONT. CARBONATE 
DISSOLVED —NONFILTR. FIXED FILTERABLE FIXED TOTAL TOTAL DISSOLVED = (CALCD.) (CALCD.) 
SOLIDS NONFILTR. FILTERABLE ORGANIC INORGANIC ORGANIC 
(CALCD.) ce Cc Cc HCO3 co3 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 1 1 
LOW 28 0 
HIGH 28 0 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN SOTH 
75TH 
90TH 
BACKUP CODES 
06401L 07002L 07105L 07306L 07551L 08401L 09105t 11103 112011 12102L 
FREE CO2. NITROGEN NITROGEN NITROGEN NITROGEN OXYGEN FLUORIDE SODIUM SODIUM = MAGNESIUM 
(CALCD.) TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED CONSUMED DISSOLVED DISSOLVED ABSORPTION DISSOLYED 
KJELDAHL NO3 & NO2 ~~ NITRATE AMMONIA RATIO 
co2 N N N N 02 F NA : MG 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L REL UNITS MG/L 
SAMPLES 1 
LOW 2.8 
HIGH 2.8 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10T#i 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTOSAA0003 FOR PERIOD 25/07/73 To 25/07/73 
LAT. 60)" 7a" 20r". tone, Wo1e4 ant og)" 


CREEK ENTERING SWAMP AT SOUTH END, ARCTIC GOLD & SIVLER MINES, CARCROSS, 
YUKON TERRITORY 


13101L 14101L 15413L 15363L 15255L 16303L 17203L 19103L 
ALUMINUM SILICA PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE CHLORIDE POTASSIUM 
DISSOLVED = REACTIVE TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO PO4 
AL Sley P P P so4 Cl. K 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
1 
Va. 
ih?7¢ 
25304P 26102L 26305P 27302P 28302P 29105L 29305L 29305P 
MANGANESE IRON IRON COBALT NICKEL COPPER COPPER COPPER 
EXTRBLE. DISSOLVED — EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED —_EXTRBLE. EXTRBLE. 
MN FE FE co NI CU CU CU 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
1 1 1 
L.01 0.06 L.001 
L.01 0.06 L.001 
04P 
30305P 33103L 42302P 47301P 48302P 56301P 80311P 82103L 
ZINC ARSENIC MOLYBDENUM _ SILVER CADMIUM BARIUM MERCURY LEAD 
EXTRBLE. DISSOLVED — EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED 
ZN AS MO AG cD BA HG PB 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L UG/L MG/L 
1 1 
L.001 0.006 
L.001 0.006 


20103L 
CALCIUM 
DISSOLVED 


MG/L 


30105L 
ZINC 
DISSOLVED 


ZN 
MG/L 


82302L 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


25101L 
MANGANESE 
DISSOLVED 


MN 
MG/L 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


82302P 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTOSAA0006 FOR PERIOD 
LAT 60° 4° 52" LONG 133." 51° 3%” 
LUBBOCK RIVER NEAR ATLIN, YUKON TERRITORY 
106031 3014 1O10TL VOISIL 201 11 20731 
HARDNESS PH ALKALINITY ALKALINITY COLOUR TURBIDITY 
TOTAL TOTAL PHENOL- APPARENT 
PHTHALEIN 
CAC CACO3 CACO3 
MG PH UNITS MG/L MG/L REL UNITS JTU 
SAMPLES 1 1 1 1 1 1 
LOW 59.3 8.1 57 0 5 3.4 
HIGH 59.3 8.1 57 0 5 3.4 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 
BACKUP CODES 
00203L 10401L 10501L 10451L 10551L O6001L 
TOTAL RESIDUE RESIDUE RESIDUE RESIDUE CARBON 
DISSOLVED NONFILTR. FIXED FILTERABLE FIXED TOTAL 
SOLIDS NONFILTR. FILTERABLE ORGANIC 
(CALCD. ) Cc 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 1 1 1 
LOW 76 8 7 
HIGH 76 8 iz 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 
BACKUP CODES 
6401L I7002L 07105L 07306L 07551L 08401L 
FREE CO2 NITROGEN NITROGEN NITROGEN NITROGEN OXYGEN 
(CALCD.) TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED CONSUMED 
KJELDAHL NO3 & NO2 NITRATE AMMONIA 
co2 N N N N 02 
MG/t MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 1 1 1 
LOW 0.9 0.011 wil 
HIGH 0.9 0.011 7 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


16/10/70 to 16/10/70 


7 


SATURATION 
INDEX 


CALCD } 
PH UNITS 


1 
-0.4 
-0.4 


06051L 
CARBON 
TOTAL 
INORGANIC 


= 
ao 
= 


09105L 
FLUORIDE 
DISSOLVED 


2tit 204 10 020415 
STABILITY SPECIFIC SPECIFIC 
INDEX CONDUCT. CONDUCT. 
ALCO ) 
PH UNITS MM JS/CM 
1 1 
8.9 309 
8.9 309 
O6101L O6201L O6301L 
CARBON BICARBONT. CARBONATE 
DISSOLVED (CALCD.) (CALCD.) 
ORGANIC 
Cc HCO3 CO3 
MG/L MG/L MG/L 
1 1 
70 0 
70 0 
17103L 11207L 12102L 
SODIUM SODIUM MAGNESIUM 
DISSOLVED ABSORPTION DISSOLVED 
RATIO 
NA MG 
MG/L REL. UNITS MG/L 
1 1 
3.9 0.22 
3.9 0.22 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTO9AAO0006 FOR PERIOD 16/10/70 To 16/10/70 
LAT. 60° 4' 52" LONG 133>> Sie “302 
LUBBOCK RIVER NEAR ATLIN, YUKON TERRITORY 


13101L 14101L 15413L 15363L 15255L 16303L 17203L 19103L 
ALUMINUM SILICA = PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE CHLORIDE POTASSIUM 
DISSOLVED REACTIVE TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO PO4 
AL $102 P p P So4 CL K 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 1 1 1 1 1 
LOW 8.0 L.002 15.8 0.4 1.4 
HIGH 8.0 L.002 15.8 0.4 1.4 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 
BACKUP CODES 02L 57L 
25304P 26102L 26305P 27302P 28302P 29105L 29305L 29305P 
MANGANESE IRON IRON COBALT NICKEL COPPER COPPER COPPER 
EXTRBLE. DISSOLVED _—_EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED —_EXTRBLE. EXTRBLE. 
MN FE FE co NI CU CU CU 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 1 1 1 
LOW L.01 L.001 L.01 
HIGH L.01 L.001 L.01 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 
BACKUP CODES 04L O6L 
30305P 33108L 42302P 47301P 48302P 56301P 80311P 82103L 
ZINC ARSENIC MOLYBDENUM _ SILVER CADMIUM BARIUM MERCURY LEAD 
EXTRBLE. DISSOLVED —EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED 
ZN AS MO AG cD BA HG PB 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L UG/L MG/L 
SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


20103L 
CALCIUM 
DISSOLVED 


CA 
MG/L 
1 
14.8 
14.8 


30105L 
ZINC 
DISSOLVED 


ZN 
MG/L 


82302L 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


OIL 


25101L 
MANGANESE 
DISSOLVED 


MN 
MG/L 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


82302P 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTOSAA0007 FOR PERIOD 05/10/70 To 02/12/70 
LAT 60° 17° 32" LONG 444°" “18? “07 
TAGISH CREEK NEAR CARCROSS, YUKON TERRITORY 


106031 10301L oto 10151L 2011 0207 3L 5% +44 2041 2041s 


ALKALINITY ALKALINITY COLOUR TURBIDITY SATURATION STABILITY SPECIFIC SPECIFIC 


HARDNESS PH 
TOTAL TOTAL PHENOL- = APPARENT INDEX INDEX CONDUCT. CONDUCT 
PHTHALEIN 
CACO3 CACO3 ALCD D 
M PH UNI MG MG f INITS NIT H UN M uM 
SAMPLES 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
LOW 184. 8.2 175 0 L5 1.0 0.7 6.4 351 
HIGH 190. 8.4 187 1 8 8.0 1.0 6.7 391 
AVERAGE 187. 8.3 182 1 6 3.4 0.9 6.6 373 
STD.DEV 3. 0.1 6 1 2 4.0 0.2 0.2 20 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 186. 8.4 185 1 5 1.2 0.9 6.6 377 
75TH 
90TH 
BACKUP CODES 
00203L 10401L 10501L 10451L 10551L O6001L 06051L 961014 06201L 6301L 
TOTAL RESIDUE RESIDUE RESIDUE RESIDUE CARBON CARBON CARBON BICARBONT. CARBONATE 
DISSOLVED —NONFILTR. FIXED FILTERABLE FIXED TOTAL TOTAL DISSOLVED = (CALCD.) (CALCD.) 
SOLIDS NONFILTR. FILTERABLE ORGANIC INORGANIC ORGANIC 
(CALCD. ) Cc C CG HCO3 co3 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 3 = 2 
LOW 184 223 0 
HIGH 194 228 1 
AVERAGE 189 226 1 
STD.DEV S a 1 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 190 226 1 
75TH 
90TH 
BACKUP CODES 
06401L 07002L 07105L 07551L 08401L 09105L 11103L 11201L 12102L 
FREE CO2. NITROGEN NITROGEN NITROGEN = OXYGEN FLUORIDE SODIUM SODIUM 
(CALCD.) TOTAL DISSOLVED DISSOLVED CONSUMED DISSOLVED DISSOLVED ABSORPTION DISSOLVED 
KJELDAHL NO3 & NO2 AMMONIA RATIO 
C02 N N N 02 F NA 
MG/L MG/L MG/L G/t MG/L MG/L MG/L EL UNITS 
SAMPLES 3 3 2 2 3 3 
LOW 1.3 L.005 it 0.07 4.1 0.13 
HIGH BP 3 0.040 0.1 0.08 4.4 0.14 
AVERAGE 1.6 0.025 0.1 0.08 4.2 0.13 
STD.DEV 0.5 0.018 0.0 0.01 0.2 0.01 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 1.4 0.030 0.1 0.08 4.2 0.13 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTO9AA0007 FOR PERIOD 05/10/70 To 02/12/70 


LAT. 60 Ar P32 4s TONG 134° 18h8 20 
TAGISH CREEK NEAR CARCROSS, YUKON TERRITORY 
13101L 14101L 15413L 15363L 15255L 16303L 17203L 19103L 
ALUMINUM SILICA PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE CHLORIDE POTASSIUM 
DISSOLVED REACTIVE TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO PO4 
AL S102 P P P S04 CL K 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 3 2 1 3 3 3 
LOW 12.2 L.001 L.002 55 0.2 Asi 
HIGH 12.9 L.001 L.002 6.2 0.4 153 
AVERAGE 12.6 5.8 0.3 1.2 
STD.DEV 0.4 0.4 0.1 0.1 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 12.8 L.001 5.7 0.3 12 
75TH 
90TH 
BACKUP CODES 02L 57L 
25304P 26102L 26305P 27302P 28302P 29105L 29305L 29305P 
MANGANESE IRON IRON COBALT NICKEL COPPER COPPER COPPER 
EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. 
MN FE FE (oe) NI CU CU CU 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 1 3 2 1 
LOW L.01 L.001 0.001 L.01 
HIGH L.01 0.020 0.004 L.01 
AVERAGE 0.010 0.003 
STD.DEV 0.010 0.002 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 0.010 0.003 
75TH 
90TH 
BACKUP CODES O4L O6L 
30305P SSr0sk 42302P 47301P 48302P 56301P 80311P 82103L 
ZINC ARSENIC MOLYBDENUM SILVER CADMIUM BARIUM MERCURY LEAD 
EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED 
ZN AS MO AG CD BA HG PB 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L UG/L MG/L 
SAMPLES Z 
LOW L.001 
HIGH L.001 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH L.001 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


20103L 
CALCIUM 
DISSOLVED 


CA 
MG/L 


58.8 


O1L 


30105L 
ZINC 
DISSOLVED 


ZN 
MG/L 


0.006 


823021 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 
1 
L.01 
L.01 


25101L 
MANGANESE 
DISSOLVED 


MN 
MG/L 


L.01 


O4L 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


82302P 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTOSABO001 FOR PERIOD 27/08/61 To 11/09/73 
LAT 60° 42' 50" LONG iG 2 a5” 
YUKON RIVER AT W.S.C. GAUGE AT WHITEHORSE. YUKON TERRITORY 


106031 10301L 10101L 10151 O2011L 020731 D021 04 902714 20411 02041S 
HARDNESS PH ALKALINITY ALKALINITY COLOUR TURBIDITY SATURATION STABILITY SPECIFIC SPECIFIC 
TOTAL TOTAL PHENOL - APPARENT INDEX INDEX CONDUCT. CONDUCT 
PHTHALEIN 
CACO3 CACO3 CACO3 (CALCD } ALCD } 
MG/L PH UNITS MG/L MG/L REL. UNITS JTU PH UNITS PH UNITS MM US/CM 
SAMPLES 44 93 92 92 93 90 82 82 93 1 
LOW 40.5 v.4 37 0 L5 L.1 -1.5 8.2 76 105 
HIGH 100. 8.3 85 0 55 17.5 -0.2 10.1 190 105 
AVERAGE 49. rer 43 0 7 1.9 -0.9 9.5 102 
STD.DEV 12. 0.2 rd 0 6 2.9 0.3 0.4 17 
PERCNT:10TH 43.1 7.4 38 0 L5 By =1.3 9.1 91 
25TH 44.6 75 39 0 [5 0.3 “1.1 9.3 94 
MEDIAN 50TH 46.1 rity 41 0 5 wT -0.9 9.6 99 
75TH 49.6 7.9 a4 0 8 =o -0.7 9.8 103 
90TH 53.1 8.0 48 0 10 4.3 -0.5 9.9 112 
BACKUP CODES 
00203L 10401L 10501L 10451L 10551L 06001L 06051L O6107L O6201L O6301L 
TOTAL RESIDUE RESIDUE RESIDUE RESIDUE CARBON CARBON CARBON BICARBONT. CARBONATE 
DISSOLVED NONFILTR. FIXED FILTERABLE FIXED TOTAL TOTAL DISSOLVED (CALCD.) (CALCD) 
SOLIDS NONFILTR. FILTERABLE ORGANIC INORGANIC ORGANIC 
(CALCD. ) Cc Cc Cc HCO3 co3 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 82 6 6 8 8 6 6 91 91 
LOW 44 L1 Lt 51 8 2.0 5.0 45 0 
HIGH 106 57 54 tz 59 9.0 12.0 104 0 
AVERAGE 53 18 15 63 37 4.3 8.3 52 0 
STD.DEV 10 20 20 8 18 25 2.6 9 0 
PERCNT:10TH 47 46 0 
25TH 48 4 u1 56 22 3.0 5.5 48 0 
MEDIAN 50TH 50 13 10 63 42 3.5 9.0 50 0 
75TH 54 18 15 70 50 5.0 9.0 53 0 
90TH 59 59 0 
BACKUP CODES 
O6401L 07002L 07105L 07306L 07551L 08401L 09105L 11103L 112011 12102L 
FREE CO2 NITROGEN NITROGEN NITROGEN NITROGEN OXYGEN FLUORIDE SODIUM SODIUM MAGNESIUM 
(CALCD.) TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED CONSUMED DISSOLVED DISSOLVED ABSORPTION DISSOLVED 
KJELDAHL NO3 & NO2 NITRATE AMMONIA RATIO 
C02 N N N N 02 F NA : MG 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L REL. UNITS MG/L 
SAMPLES 92 2 52 36 36 23 43 90 87 47 
LOW 0.4 Ls L.001 0.000 L7 5 0.07 0.7 0.05 1.3 
HIGH 6.2 LS 0.160 0.226 0.4 5.5 0.34 3.2 0.20 15.2 
AVERAGE 2.0 0.019 0.037 0.1 1.7 0.13 4.2 0.08 3.1 
STD.DEV 12 0.030 0.051 0.1 1.4 0.05 0.3 0.02 2.0 
PERCNT:10TH 0.9 L.005 0.000 L.4 Ls 0.09 0.9 0.06 2.0 
25TH 1 e L.005 0.000 3 0.8 L.10 1.0 0.06 2.4 
MEDIAN 50TH 1.8 ‘5 L.005 0.023 ay 12 0.12 1.1 0.07 2.9 
75TH 2.5 0.023 0.068 L.1 (Pre 0.14 1.3 0.08 3.2 
90TH 3.2 0.045 0.090 0.1 4.2 0.18 1.4 0.09 3.6 


BACKUP CODES iL 6L OBL O8t O7L O2L O4L O3L OL G2t 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTOS9ABO001 FOR PERIOD 27/08/61 To 11/09/73 
LAT. 60° Al" 507 Gone ve 35" pert 35" 
YUKON RIVER AT W.S.C. GAUGE AT WHITEHORSE, YUKON TERRITORY 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


13101L 


ALUMINUM 
DISSOLVED 


25304P 


MANGANESE 
EXTRBLE. 


O3L O04L 


30305P 
ZINC 


EXTRBLE. 


L.01 


04P 


14101L 
SILICA 


REACTIVE 


O2L OSL 


26102L 
IRON 


DISSOLVED 


O1L O4L 


33103L 


ARSENIC 
DISSOLVED 


AS 
MG/L 
1 
L.005 
L.005 


15413L 15363L 15255L 
PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE 
TOTAL DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO P04 
P P P 
MG/L MG/L MG/L 
21 18 17 
L.005 L.001 L.002 
0.130 0.033 0.003 
0.014 0.004 0.002 
0.028 0.008 0.000 
L.005 L.001 L.002 
L.005 L.001 L.002 
L.005 L.002 L.002 
0.007 0.003 L.002 
0.016 0.013 L.002 
O6L 64L 59L 57L 
26305P 27302P 28302P 
IRON COBALT NICKEL 
EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. 
FE ee) NI 
MG/L MG/L MG/L 
2 1 2 
0.10 L.004 L.001 
0.16 L.001 L.01 
0.13 
0.04 
0.13 L.014 
o4P o1P 
42302P 47301P 48302P 
MOLYBDENUM SILVER CADMIUM 
EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. 
MO AG cD 
MG/L MG/L MG/L 
1 1 1 
0.0015 L.01 L.001 
0.0015 L.01 L.001 


16303L 


DISSOLVED 


29105L 
COPPER 


DISSOLVED 


cu 
MG/L 
V2 
L.001 
L.01 
0.01 
0.00 


0.001 
0.002 
0.003 
L.01 
L.O1 


O6L 


56301P 
BARIUM 


EXTRBLE. 


BA 
MG/L 


17203L 


CHLORIDE 
DISSOLVED 


O1L O2L O6L 


29305L 
COPPER 


EXTRBLE. 


CU 
MG/L 


5 
L.01 
L.01 


L.O1 
L.01 
L.O1 


O6L 


80311P 


MERCURY 
EXTRBLE. 


HG 
UG/L 
1 
L.05 
L.05 


19103L 
POTASSIUM 
DISSOLVED 


O1L O2L 


29305P 
COPPER 
EXTRBLE. 


CU 
MG/L 
2 
L.001 

L.01 


L.01 


O6P 


82103L 
LEAD 
DISSOLVED 


20103L 
CALCIUM 
DISSOLVED 


CA 
MG/L 
93 

A2st 
28.4 
14.7 

ANS: 


12.8 
13.3 
14.1 
1.2 
16.1 


O2L O1L 


30105L 
ZINC 
DISSOLVED 


ZN 
MG/L 
11 
0.003 
0.019 
0.009 
0.004 


0.004 
0.007 
L.01 
L.01 
L.O1 


O4L 


82302L 
LEAD 
EXTRBLE. 


O1L 


25101L 


MANGANESE 
DISSOLVED 


MN 
MG/L 
32 

L.010 

L.010 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


L.01 
L.01 
L.01 


O1L O4L 


82302P 
LEAD 
EXTRBLE. 
PB 
MG/L 


2 
L.001 
L.01 


L.01 


O1P 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTOSABO0002 FOR PERIOD 19/06/69 TO 08/11/73 
LAT 60° 36' 45" LONG a. 2 ATP 
M'CLINTOCK RIVER AT W.S.C. GAUGE NEAR WHITEHORSE, YUKON TERRITORY 


106031 10301L 101011 101594 201711 20731 21 211 2041 20415 
HARDNESS PH ALKALINITY ALKALINITY COLOUR TURBIDITY SATURATION STABILITY SPECIFIC SPECIFIC 
TOTAL TOTAL PHENOL- APPARENT INDEX INDEX CONDUCT CONDUCT 
PHTHALEIN 
c CACO3 CACO3 ALCO ALCO 
MG/L PH UNITS MG/L MG/L REL UNITS TU MM uM 
SAMPLES 10 10 10 9 10 10 7 7 10 1 
LOW 70.4 7.8 61 0 5 3.5 -0.3 a 131 160 
HIGH 137. 8.4 135 1 100 110. 0.2 8.6 273 160 
AVERAGE 91. 8.0 86 0 29 32 -0.1 8.1 178 
STD.DEV 22> 0.2 24 0 31 SF 0.2 0.4 44 
PERCNT:10TH 41.3 7.8 64 Q 5 3.6 134 
25TH feel 8.0 67 0 10 4.2 -0.2 cer 141 
MEDIAN 50TH 87.0 8.0 79 0 20 16.0 -0.2 8.3 172 
75TH 96.0 8.1 94 0 30 51.0 0.2 8.4 190 
90TH 128. 8.3 125 1 85 94. 249 
BACKUP CODES 
00203L 10401L 10501L 10451L 10551L 06001L 06051L 06101L O6201L 06301 
TOTAL RESIDUE RESIDUE RESIDUE RESIDUE CARBON CARBON CARBON BICARBONT. CARBONATE 
DISSOLVED NONFILTR. FIXED FILTERABLE FIXED TOTAL TOTAL DISSOLVED (CALCD.) (CALCD.) 
SOLIDS NONFILTR. FILTERABLE ORGANIC INORGANIC ORGANIC 
CALCD.) c Cc 2 HCO3 co3 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES Ff 9 9 4 4 9 9 
LOW vo 4 1 9.0 11.1 81 0 
HIGH 144 364 345 19.0 14.0 165 1 
AVERAGE 92 98 90 135 12.8 108 0 
STD.DEV 26 121 116 4.5 TZ 28 0 
PERCNT:10TH 4 1 81 0 
25TH 74 22 20 9.9 TZ 90 0 
MEDIAN 50TH 79 47 38 12.9 13.0 97 0 
75TH 102 ah Id 110 17.0 13.5 112 0 
90TH 364 345 165 1 
BACKUP CODES 
06401L 07002L 07105L 07306L O7551L O8401L 09105L 11103L 112014 12102L 
FREE CO2. NiTROGEN NITROGEN NITROGEN NITROGEN OXYGEN FLUORIDE SODIUM SODIUM MAGNESIUM 
(CALCD.) TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED CONSUMED DISSOLVED DISSOLVED ABSORPTION DISSOLVED 
KJELDAHL NO3 & NO2 NITRATE AMMONIA RATIO 
co2 N N N N 02 F NA MG 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L REL UNITS MG/L 
SAMPLES 10 1 7 4 8 10 10 1 
LOW 0.7 Es L.001 eA L.05 43 0.07 4.6 
HIGH 41 co 0.072 4 0.05 ae 0.12 4.6 
AVERAGE 1.6 0.016 0.05 2.0 0.09 
STD.DEV 1.0 0.025 0.00 0.6 0.02 
PERCNT:10TH 0.9 1.4 0.07 
25TH » L.005 ts L.05 1.4 0.07 
MEDIAN 50TH 1.4 L.005 | L.05 1.9 0.09 
75TH Ea 2 0.016 CT L.05 2.2 0.10 
90TH He es 2.9 0.11 


BACKUP CODES O6L 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTOSABO0002 FOR PERIOD 19/06/69 TO 08/11/73 
LAT. 60." 36 45". Wonee? 1342 27) 977 
M’CLINTOCK RIVER AT W.S.C. GAUGE NEAR WHITEHORSE, YUKON TERRITORY 


13101L 14101L 15413L 15363L 15255L 16303L 17203L 19103L 20103L 25101L 
ALUMINUM SILICA | PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE CHLORIDE POTASSIUM CALCIUM MANGANESE 
DISSOLVED _— REACTIVE TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO PO4 
AL slo2 Pp P P S04 CL K CA MN 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 8 1 3 i 10 10 10 10 4 
LOW 4.5 0.055 0.003 L.002 4.0 0.2 0.5 21s L.010 
HIGH Aner 0.055 0.008 0.006 16.3 0.9 1.2 41.7 L.01 
AVERAGE 8.0 0.005 0.003 (oi 0.5 0.8 27.8 
STD.DEV 2.0 0.003 0.002 3.8 0.2 0.2 5.9 
PERCNT:10TH 4.2 0.3 0.6 2212. 
25TH VS L.002 4.4 0.3 0.6 23.4 L.010 
MEDIAN 50TH 8.5 0.005 L.002 5.8 0.5 0.7 PM fod? L.01 
75TH 9.1 0.005 9.0 0.6 0.9 29.1 L.01 
90TH 12.8 0.8 alert Sire 
BACKUP CODES 02L O5L O6L 57L O6L O1L O4L 
25304P 26102L 26305P 27302P 28302P 29105L 29305L 29305P 30105L 30305L 
MANGANESE IRON IRON COBALT NICKEL COPPER COPPER COPPER ZINC ZINC 
EXTRBLE. DISSOLVED  EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED __EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED _EXTRBLE. 
MN FE FE co NI CU CU CU ZN ZN 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 4 6 a 1 2 2 4 Zz 2 4 
LOW L.01 0.010 0.39 L.001 L.001 0.005 L.01 0.002 L.001 L.01 
HIGH 0.13 0.080 3.30 L.001 L.01 0.005 L.01 L.01 0.003 L.01 
AVERAGE 0.04 0.033 1.85 0.005 0.01 0.002 
STD.DEV 0.06 0.025 2.06 0.000 0.01 0.001 
PERCNT:10TH 
25TH L.01 0.020 L.01 L.01 
MEDIAN 50TH 0.02 0.025 1.85 L.01 0.005 L.01 L.01 0.002 L.01 
75TH 0.08 0.040 L.01 L.01 
90TH 
BACKUP CODES 04L o4P o1P O6L O6P O4L 
30305P 33103L 42302P 47301P 48302P 56301P 80311P 82103L 82302L 82302P 
ZINC ARSENIC MOLYBDENUM _ SILVER CADMIUM BARIUM MERCURY LEAD LEAD LEAD 
EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED  EXTRBLE. EXTRBLE. 
ZN AS MO AG cD BA HG PB PB PB 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L UG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 2 i 1 1 1 1 1 2 4 2 
LOW 0.001 L.005 0.0007 L.01 L.001 0.4 L.05 L.001 L.01 L.001 
HIGH 0.02 L.005 0.0007 L.01 L.001 0.4 L.05 0.002 L.01 L.01 
AVERAGE 0.01 0.001 
STD.DEV 0.01 0.001 
PERCNT:10TH 
25TH L.01 
MEDIAN 50TH 0.01 0.002 LOT L.01 
75TH L.01 
90TH 
OIL 01P 


BACKUP CODES o4P 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTOSABO0003 FOR PERIOD 13/05/70 To 07/09/73 
LAT 60° 38' 51" LONG 14> (Bey 26> 


YUKON RIVER AT WHITEHORSE COPPER MINES PUMPHOUSE (STATION 4 
FRESHWATER STORAGE FOR MILL), WHITEHORSE, YUKON TERRITORY 


106031 103017L TOTOTL 1O1SIL O2011L 020731 0210t 021 11 02041 620415 
HARDNESS PH ALKALINITY ALKALINITY COLOUR TURBIDITY SATURATION STABILITY SPECIFIC SPECIFIC 
TOTAL TOTAL PHENOL- APPARENT INDEX INDEX CONDUCT CONDUCT. 
PHTHALEIN 
ACO3 CACO3 CACO3 (CALCO } ALCD ) 
MG/L PH UNITS MG/L MG/L REL UNITS JTU PH UNIT PH UNITS 5/‘CM US/CM 
SAMPLES 7 11 11 11 11 11 8 8 1 
LOW 43.7 6.9 40 0 L5 0.3 -0.5 7.6 93 
HIGH 258. 8.1 151 0 10 9.5 0.0 9.1 516 
AVERAGE 92. tet 89 0 7 3.6 -0.2 8.1 229 
STD.DEV 83. 0.3 45 0 2 3.0 0.2 0.5 140 
PERCNT:10TH 7.6 41 0 L5 0.5 93 
25TH 45.5 7.6 42 0 L5 0.6 -0.4 7.8 95 
MEDIAN 50TH 48.5 r iat 109 0 5 3.0 -0.1 7.9 257 
75TH 148. 8.0 129 0 10 5S -0.1 8.4 312 
90TH 8.0 132 0 10 8.0 325 
BACKUP CODES 
00203L 10401L 10501L 10451L 10551L O6001L O6051L 06107L 06201L O6301L 
TOTAL RESIDUE RESIDUE RESIDUE RESIDUE CARBON CARBON CARBON BICARBONT. CARBONATE 
DISSOLVED NONFILTR. FIXED FILTERABLE FIXED TOTAL TOTAL DISSOLVED (CALCD.) (CALCD.) 
SOLIDS NONFILTR. FILTERABLE ORGANIC INORGANIC ORGANIC 
(CALCD. ) CG G HCO3 co3 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 8 7 2 5 11 1 
LOW 54 4.0 9.0 3.0 49 0 
HIGH 331 13.5 10.0 18.0 184 0 
AVERAGE 13s 6.5 9.5 7.5 108 0 
STD.DEV 86 35 0.7 6.4 55 0 
PERCNT:10TH 49 0 
25TH 90 4.0 3.6 51 0 
MEDIAN 50TH 158 4.8 9.5 a7 133 0 
75TH 172 9.0 9.0 157 0 
90TH 161 0) 
BACKUP CODES 
06401L 07002L 07105L 07306L 07551L O8401L 09105L 11103L 11201L 12102L 
FREE CO2 NITROGEN NITROGEN NITROGEN NITROGEN OXYGEN FLUORIDE SODIUM SODIUM MAGNESIUM 
(CALCD.) TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED CONSUMED DISSOLVED DISSOLVED ABSORPTION DISSOLVED 
KJELDAHL NO3 & NO2 NITRATE AMMONIA , RATIO 
co2 N N N N 02 F NA MG 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L REL. UNITS MG/L 
SAMPLES 11 8 2 8 8 5 
LOW o.7 0.020 0.07 Br 0.07 2.8 
HIGH 36.8 0.520 0.12 14.3 0.39 9.0 
AVERAGE 6.0 0.188 0.10 6.1 0.22 7.4 
STD.DEV 10.4 0.204 0.04 4.1 0.11 2.6 
PERCNT:10TH 0.8 
25TH 0.9 0.031 3.3 0.14 7.9 
MEDIAN 50TH 2.9 0.090 0.10 6.1 0.22 8.5 
75TH 5:1 0.360 7.1 0.28 8.8 
90TH 6.3 


BACKUP CODES O6L 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTOSABO0003 FOR PERIOD 13/05/70 To 07/09/73 
LAT. 60° 38" 57" LONG. 134" 59°51 15." 


YUKON RIVER AT WHITEHORSE COPPER MINES PUMPHOUSE (STATION 4, 
FRESHWATER STORAGE FOR MILL), WHITEHORSE, YUKON TERRITORY 


13101L 14101L 15413L 15363L 15255L 16303L 17203L 19103L 20103L 25101L 
ALUMINUM SILICA PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE CHLORIDE POTASSIUM CALCIUM MANGANESE 
DISSOLVED REACTIVE TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO PO4 
AL slo2 Pp P Pp SO4 Gi K CA MN 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 8 2 2 14 8 8 8 2 
LOW 1.0 L.001 L.002 12 0.4 0.7 14.8 L.01 
HIGH 14.0 L.001 L.002 112. 12.9 4.2 87.4 0.01 
AVERAGE 6.7 22. 6.2 2.3 38.3 0.01 
STD.DEV 43 St 4.1 Tee 22.5 0.00 
PERCNT:10TH 5.6 
25TH Bur. 5.7 3.0 1.5 23.2 
MEDIAN 50TH 6.0 L.001 L.002 8.7 Tot 2.4 35.4 0.01 
75TH 9.7 25.7 8.3 3.0 43.5 
90TH 27.5 
BACKUP CODES O2L O8L O1L O4P O4L 
25304P 26102L 26305P 27302P 28302P 29105L 29305L 29305P 30105L 30305L 
MANGANESE IRON IRON COBALT NICKEL COPPER COPPER COPPER ZINC ZINC 
EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. 
MN FE FE co NI CU cu CU ZN ZN 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 5 2 11 2 6 5 2 7 
LOW L.01 L.05 0.033 0.003 L.01 L.001 L.001 L.001 
HIGH 0.01 L.05 0.570 L.01 0.12 L.01 L.01 0.100 
AVERAGE 0.01 0.237 0.01 0.04 0.038 
STD.DEV 0.00 0.164 0.00 0.05 0.034 
PERCNT:10TH 0.10 
25TH 0.01 0.10 0.01 L.001 0.006 
MEDIAN 50TH 0.01 L.05 0.180 L.01 0.02 L.001 L.01 0.04 
75TH 0.01 0.39 0.08 L.001 0.05 
90TH 0.400 
BACKUP CODES O4L 04P O2L 04P O6P O6L O6P 04P O4L 
30305P 33103L 42302P 47301P 48302P 56301P 80311P 82103L 82302L 82302P 
ZINC ARSENIC MOLYBDENUM SILVER CADMIUM BARIUM MERCURY LEAD LEAD LEAD 
EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. 
ZN AS MO AG CD BA HG PB PB PB 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L UG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 4 3 1 1 2 5 5 
LOW L.001 L.005 L.01 L.05 L.001 0.003 L.001 
HIGH L.01 L.005 Of L.05 L.05 0.050 L.01 
AVERAGE 0.00 0.024 
STD.DEV 0.00 0.021 
PERCNT:10TH 
25TH L.001 0.005 L.001 
MEDIAN 50TH 0.001 L.005 L.03 0.020 L.001 
75TH L.014 0.040 L.001 
90TH 
BACKUP CODES o4P O1P O1P 


STATION OOYTOSABO004 
31" 


LAT 60° 38' 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 


LONG 136° «~oh" oa" 


FOR PERIOD 03/05/73 TO 07/09/73 


SUMMARY) 


WHITEHORSE COPPER MINES DISCHARGE INTO CRATER LAKE FROM UNDER ROAD 


YUKON TERRITORY 


HARONESS PH 


TOTAL 
M PH UN 
SAMPLES 5 5 
LOW 163. 8.0 
HIGH 295. 8.5 
AVERAGE 245. 8.2 
STD.DEV 49. 0.2 
PERCNT:10TH 
25TH 251. 8.1 
MEDIAN 50TH 254. 8.2 
75TH 263. 8.3 
90TH 
BACKUP CODES 
00203L 10401L 
TOTAL RESIDUE 
DISSOLVED NONFILTR. 
SOLIDS 
(CALCD. ) 
MG/L MG/L 
SAMPLES 2 1 
LOW 185 4 
HIGH 287 4 
AVERAGE 236 
STD.DEV 72 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 236 
75TH 
90TH 
BACKUP CODES 
06401L 07002L 
FREE CO2 NITROGEN 
(CALCD.) TOTAL 
KJELDAHL 
co2 N 
MG/L MG/L 
SAMPLES 5 
LOW 1.3 
HIGH 3.0 
AVERAGE 2.2 
STD.DEV 0.7 
PERCNT:10TH 
25TH av 
MEDIAN 50TH 2.3 
75TH as 
90TH 


BACKUP CODES 


1O1S1 


ALKALINITY ALKALINITY 


— 


COLOUR 


TOTAL PHENOL- APPARENT INDEX INDEX CONDUCT. CONDUCT. 
PHTHALEIN 
CA 3 ACO ) A 
MG M REL N NITS MA cM 
5 5 5 5 2 2 5 
132 0 10 0.4 0.3 6.3 355 
220 8 30 3.8 0.9 7.3 559 
184 2 19 1.8 0.6 6.8 485 
33 a 9 1.4 0.4 0.7 78 
178 0 13 0.7 492 
193 0 15 1.6 0.6 6.8 495 
196 0 25 2.6 524 
10501L 10451L 10551L O6001L O06051L O6101L 962014 063011 
RESIDUE RESIDUE RESIDUE CARBON CARBON CARBON BICARBONT. CARBONATE 
FIXED FILTERABLE FIXED TOTAL TOTAL DISSOLVED (CALCD.) ({CALCD.) 
NONFILTR. FILTERABLE ORGANIC INORGANIC ORGANIC 
Cc C C HCO3 Cos 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
1 2 2 5 5 
2 6.0 17.0 161 0 
2 14.0 32.0 248 10 
10.0 24.5 220 2 
Sut 10.6 35 4 
217 0 
10.0 24.5 235 0 
239 0 
07105L 07306L O7551L 08401L 09105L 11703L 17201L 12702L 
NITROGEN NITROGEN NITROGEN OXYGEN FLUORIDE SODIUM SODIUM MAGNESIUM 
DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED CONSUMED DISSOLVED DISSOLVED ABSORPTION DISSOLVED 
NO3 & NO2 NITRATE AMMONIA RATIO 
N N N 02 F NA MG 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L REL. UNITS MG/L 
2 2 2 2 1 
0.660 0.11 5.4 0.18 8.8 
1.60 0.16 9.0 0.25 8.8 
1.13 0.14 7.2 0.22 
0.66 0.04 2.5 0.05 
1.13 0.14 tz 0.22 


TURBIDITY SATURATION STABILITY 


2041 


SPECIFIC 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTOSABO0004 FOR PERIOD 03/05/73 To 07/09/73 
LAT. 60° 38° 31" LONG 135° WTS" 


WHITEHORSE COPPER MINES DISCHARGE INTO CRATER LAKE FROM UNDER ROAD, 
YUKON TERRITORY 


13101L 


14101L 15413L 15363L ozo 16303L 17203L 19103L 20103L 
ALUMINUM SILICA PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE CHLORIDE POTASSIUM CALCIUM 
DISSOLVED REACTIVE TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO PO4 
AL $lO2 pe Pp P. $04 ct K CA 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
2 2 2 5 2 2 2 
8.3 L.001 L.002 34.5 4.7 1.5 50.7 
9.0 L.001 L.002 80.2 8.9 2.0 80.3 
8.7 62.9 6.8 1.8 65.5 
0.5 18.0 3.0 0.4 20.9 
56.9 
8.7 L.001 L.002 69.3 6.8 1.8 65.5 
Teh) 
O2L O1L 
25304P 26102L 26305P 27302P 28302P 29105L 29305L 29305P 30105L 
MANGANESE IRON IRON COBALT NICKEL COPPER COPPER COPPER ZINC 
EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED 
MN es FE co NI CU CU Cu ZN 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
5 2 5 2 $) 2 
L.01 L.05 0.08 0.003 L.001 0.003 
0.09 0.07 1.20 L.01 OS L.01 
0.04 0.06 0.39 0.01 0.03 0.01 
0.04 0.01 0.46 0.00 0.06 0.00 
1BOn 0.13 0.003 
0.02 0.06 0.18 L.01 0.006 L.01 
0.06 0.38 L.01 
O4L 04P 04P O6P o6P o4P 
30305P 33103L 42302P 47301P 48302P 56301P 80311P 82103L 82302L 
ZINC ARSENIC MOLYBDENUM SILVER CADMIUM BARIUM MERCURY LEAD LEAD 
EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. 
ZN AS MO AG CD BA HG PB PB 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L UG/L MG/L MG/L 
4 5 7 1 (a 
0.002 L.005 E07 0.08 L.001 
0.015 0.009 L.01 0.08 L.05 
0.009 0.006 
0.005 0.002 
0.006 L.005 
L.01 0.005 O03 
0.01 0.008 
04P O1L o1P 


25101L 
MANGANESE 
DISSOLVED 


MN 
MG/L 
2 
L.01 
L.01 


L.01 


O4L O4P 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


82302P 
LEAD 
EXTRBLE. 


O1P 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTOSABO005 FOR PERIOD 04/05/73 TO 07/09/73 
LAT 60° 38' 35" LONG 135° 1' 57" 
CREEK DRAINING CRATER LAKE, YUKON TERRITORY 


106031 103011 10101 10151L 2011 02073 021 021 14 020411 20415 


HARDNESS PH ALKALINITY ALKALINITY COLOUR TURBIDITY SATURATION STABILITY SPECIFIC SPECIFIC 


TOTAL TOTAL PHENOL- APPARENT INDEX INDEX CONDUCT CONDUCT 
PHTHALEIN 
ACO3 CACO3 CACO3 (CALCD } ALCL 
MG/L PH UNITS MG/L MG/L REL. UNITS JTU PH UNITS PH UNITS iS/CM scm 
SAMPLES 4 4 4 4 4 4 1 1 4 
LOW 207. 7.6 102 0 5 0.5 0.5 7.0 474 
HIGH 254. 8.3 120 0 8 1.0 0.5 7.0 576 
AVERAGE 233. 7.9 109 0 6 0.7 537 
STD.DEV 23. 0.3 9 0 2 0.2 47 
PERCNT:10TH 
25TH 214. ek 102 0 5 0.6 501 
MEDIAN 50TH 236. 7.9 108 0 5 0.6 549 
75TH 253. 8.2 117 0 Fi 0.8 573 
90TH 
BACKUP CODES 
D0203L 10401L 10501L 10451L 10551L 06001L 060511 06101L 06201L O6301L 
TOTAL RESIDUE RESIDUE RESIDUE RESIDUE CARBON CARBON CARBON BICARBONT. CARBONATE 
DISSOLVED NONFILTR. FIXED FILTERABLE FIXED TOTAL TOTAL DISSOLVED (CALCD) (CALCO.) 
SOLIDS NONFILTR. FILTERABLE ORGANIC INORGANIC ORGANIC 
(CALCD. ) Cc Cc Cc HCO3 CcO3 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 1 1 1 4 4 
LOW 282 6.0 18.0 124 0 
HIGH 282 6.0 18.0 146 0 
AVERAGE 133 0 
STD.DEV 11 0 
PERCNT:10TH 
25TH 124 0 
MEDIAN 50TH 131 0 
75TH 142 0 
90TH 
BACKUP CODES 
O6401L 07002L 07105L O7306L O7551L 08401L 091051 111703L 141201L 12102L 
FREE CO2 NITROGEN NITROGEN NITROGEN NITROGEN OXYGEN FLUORIDE SODIUM SODIUM MAGNESIUM 
(CALCD.) TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED CONSUMED DISSOLVED DISSOLVED ABSORPTION DISSOLVED 
KJELDAHL NO3 & NO2 NITRATE AMMONIA RATIO 
co2 N N N N 02 F NA MG 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L VEL. UNITS MG/L 
SAMPLES 4 1 1 1 1 
LOW 1.1 0.750 0.14 14.9 0.45 
HIGH 4.9 0.750 0.14 14.9 0.45 
AVERAGE 2.9 
STD.DEV 1.6 
PERCNT:10TH 
25TH se 
MEDIAN 50TH 2.7 
75TH 4.0 
90TH 


BACKUP CODES O6L 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTOSABO0005 FOR PERIOD 04/05/73 To 07/09/73 
LAT. 60° 38' 35" LONG. 13588 SIRES 7." 
CREEK DRAINING CRATER LAKE, YUKON TERRITORY 
13101L 14101L 15413L 15363L 15255L 16303L 17203L 19103L 20103L 
ALUMINUM SILICA PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE CHLORIDE POTASSIUM CALCIUM 
DISSOLVED REACTIVE TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO PO4 
AL $lo2 P P P S04 CE K CA 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 1 1 1 4 1 1 1 
LOW 9.3 L.001 L.002 104. 10.3 4.7 64.8 
HIGH 9.3 L.001 L.002 157. 10.3 4.7 64.8 
AVERAGE 137: 
STD.DEV 26. 
PERCNT:10TH 
25TH 116. 
MEDIAN 50TH 143. 
75TH 157. 
90TH 
BACKUP CODES 02L IL 
25304P 26102L 26305P 27302P 28302P 29105L 29305L 29305P 30105L 
MANGANESE IRON IRON COBALT NICKEL COPPER COPPER COPPER ZINC 
EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED 
MN FE FE co NI Cu CU CU ZN 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 3 1 3 1 3 1 
LOW L.01 L.05 L.05 L.01 0.003 L.01 
HIGH 2.40 L.05 0.12 L.01 L.01 L.01 
AVERAGE 1.02 0.09 0.01 
STD.DEV 1.24 0.04 0.00 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 0.64 0.11 0.005 
75TH 
90TH 
BACKUP CODES 04P 04P O6P O6P 04P 
30305P 33103L 42302P 47301P 48302P 56301P 80311P 82103L 82302L 
ZINC ARSENIC MOLYBDENUM SILVER CADMIUM BARIUM MERCURY LEAD LEAD 
EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. 
ZN AS MO AG [e15) BA HG PB PB 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L UG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 2 3 1 
LOW 0.003 L.005 L.05 
HIGH L.01 0.005 L.05 
AVERAGE 0.01 0.005 
STD.DEV 0.00 0.000 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH L.01 0.005 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


o4P 


25101L 
MANGANESE 
DISSOLVED 


MN 


04P 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


82302P 
LEAD 
EXTRBLE. 


L.001 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTOSACO001 FOR PERIOD 27/03/69 To 01/07/73 
LAT 60° 51' 8" LONG Ge" 44°24" 


TAKHINI RIVER AT W.S.C. GAUGE AT BRIDGE ON ALASKA HIGHWAY ABOUT 25 
MILES NORTHWEST OF WHITEHORSE, YUKON TERRITORY 


106031 10301L 101011 TONSIL O2011L 020731 0021 DOZT Ht 12041 b20415 
HARONESS PH ALKALINITY ALKALINITY COLOUR TURBIDITY SATURATION STABILITY SPECIFIC SPECIFIC 
TOTAL TOTAL PHENOL- APPARENT INDEX INDEX CONDUCT CONDUCT 
PHTHALEIN 
CACO3 CACO3 CACO3 (CALCO ) CALCD.) 
M PH UNIT M L MG/t RE UNIT JTU PH UNIT PH UNIT A US/CM 
SAMPLES 10 10 10 9 10 10 9 9 10 1 
LOW 17.2 wa 16 0 L5 3.0 -2.3 8.9 43 55 
HIGH 54.9 8.2 53 0 60 72.0 -0.5 11.8 120 55 
AVERAGE 33.8 CATS 33 0 11 22.9 -1.1 9.9 74 
STD.DEV 13.3 0.3 13 0 17 25.6 0.6 1.0 27 
PERCNT:10TH 18.9 V2 18 0 L5 3.4 “2.3 8.9 46 
25TH 21.3 1.5 21 0 L5 4.2 -1.4 9.2 51 
MEDIAN 50TH 33.9 7.8 33 0 5 6.0 -1.0 9.6 67 
75TH 42.9 7.9 42 0 10 40.0 -0.7 10.4 97 
90TH 50.8 8.1 48 0 35 63.5 -0.5 11.8 109 
BACKUP CODES 
00203L 10401L 10501L 10451L 10551L O6001L 06051L O6101L 06201L O6301L 
TOTAL RESIDUE RESIDUE RESIDUE RESIDUE CARBON CARBON CARBON BICARBONT. CARBONATE 
DISSOLVED NONFILTR. FIXED FILTERABLE FIXED TOTAL TOTAL DISSOLVED (CALCD.) (CALCD.) 
SOLIDS NONFILTR. FILTERABLE ORGANIC INORGANIC ORGANIC 
(CALCD. ) Cc Cc Cc HCO3 co3 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 9 fé 7 5 5 9 9 
LOW 21 1 L1 2.0 2.0 19 0 
HIGH 66 168 154 7.0 17.0 65 0 
AVERAGE 40 36 32 4.2 7.6 39 0 
STD.DEV 1S 61 5x 2.3 5.9 16 0 
PERCNT:10TH 21 19 0 
25TH 29 1 By 2.0 4.0 26 0 
MEDIAN 50TH 44 3 3 4.0 6.0 31 0 
75TH 48 55 51 6.0 9.0 51 0 
90TH 66 65 0 
BACKUP CODES 
06401L 07002L 07105L 07306L O07551L 08401L 09105L 11103L 11201L 12102L 
FREE CO2 NITROGEN NITROGEN NITROGEN NITROGEN OXYGEN FLUORIDE SODIUM SODIUM MAGNESIUM 
(CALCD.) TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED CONSUMED DISSOLVED DISSOLVED ABSORPTION DISSOLVED 
KJELDAHL NO3 & NO2 NITRATE AMMONIA RATIO 
C02 N N N N 02 F NA , MG 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L REL. UNITS MG/L 
SAMPLES 10 1 9 3 1 9 10 10 
LOW 0.5 L.5 0.020 Lo 1.8 L.05 1.0 0.09 
HIGH 2.6 i 5 0.140 By 1.8 0.22 2.8 0.16 
AVERAGE 1.4 0.057 0.18 1.6 0.12 
STD.DEV 0.7 0.038 0.05 0.6 0.02 
PERCNT:10TH 0.6 0.020 105 1.0 0.09 
25TH 1.0 0.025 0.17 1.1 0.10 
MEDIAN 50TH 1.3 0.060 ey 0.18 1.4 0.11 
75TH 2.0 0.068 0.20 1.8 0.12 
90TH 2.5 0.140 0.22 20 0.15 


BACKUP CODES O6L O4L 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTO9ACO001 FOR PERIOD 27/03/69 To 01/07/73 
LAT. Gor Sa” ‘8. wong: 3 1953 agri” 


TAKHINI RIVER AT W.S.C. GAUGE AT BRIDGE ON ALASKA HIGHWAY ABOUT 25 
MILES NORTHWEST OF WHITEHORSE, YUKON TERRITORY 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


13101L 
ALUMINUM 
DISSOLVED 


AL 
MG/L 


25304P 
MANGANESE 
EXTRBLE. 


MN 
MG/L 
3 
L.01 
0.03 
0.02 
0.01 


0.03 


04L 


30305P 
ZINC 
EXTRBLE. 


L.01 


04P 


14101L 
SILICA 


REACTIVE 


$102 
MG/L 


O2L O5L 


26102L 
IRON 


DISSOLVED 


FE 
MG/L 
8 
L.001 
0.090 
0.030 
0.031 


0.006 
0.020 
L.05 


O4L 


33103L 


ARSENIC 
DISSOLVED 


AS 
MG/L 


15413L 15363L 15255L 16303L 
PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE 
TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO P04 
P P P So4 
MG/L MG/L MG/L MG/L 
Za 5 8 10 
0.007 L.001 L.002 L1.0 
0.055 0.006 0.010 8.1 
0.031 0.003 0.003 3.4 
0.034 0.002 0.003 2.0 
We 
L.001 L.002 arf 
0.031 0.003 L.002 2.9 
0.003 L.002 4.4 
6.3 
O6L 57L 59L 
26305P 27302P 28302P 29105L 
IRON COBALT NICKEL COPPER 
EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED 
FE co NI CU 
MG/L MG/L MG/L MG/L 
2 1 2 5 
0.69 L.001 0.001 0.001 
0.95 L.001 L.01 L.01 
0.82 0.01 0.01 
0.18 0.01 0.00 
0.001 
0.82 L.01 0.005 
L.01 
o4P 01P O6L 
42302P 47301P 48302P 56301P 
MOLYBDENUM _ SILVER CADMIUM BARIUM 
EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. 
MO AG cD BA 
MG/L MG/L MG/L MG/L 
1 1 1 1 
0.0006 L.01 L.001 0.2 
0.0006 L.01 L.001 0.2 


17203L 
CHLORIDE 


DISSOLVED 


29305L 
COPPER 
EXTRBLE. 


L.01 


80311P 
MERCURY 
EXTRBLE. 


HG 
UG/L 
1 
L.05 
L.05 


19103L 
POTASSIUM 
DISSOLVED 


29305P 
COPPER 
EXTRBLE. 


Cu 
MG/L 


L.01 


82103L 
LEAD 
DISSOLVED 


20103L 
CALCIUM 
DISSOLVED 


30105L 
ZINC 
DISSOLVED 


ZN 
MG/L 


82302L 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


25101L 
MANGANESE 
DISSOLVED 


MN 
MG/L 


04L 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 
2 
L.04 
L.04 


L.01 


82302P 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


2 
L.001 
L.01 


L.01 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN SOTH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 


BACKUP CODES 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTOSAE0001 


LAT 60° 29' 7" LONG 


CROSSING, YUKON TERRITORY 


10101L 10151 


ALKALINITY ALKALINITY 
TOTAL TOTAL PHENOL- 
PHTHALEIN 
CACO3 CACO3 CACO3 
MG/t PH UNITS MG MG/L 
45 46 46 45 
55.5 y er. 49 0 
71.2 8.2 66 0 
63.6 7.9 59 0 
4.1 0.2 4 0 
57.6 7.6 53 0 
61.6 7.8 56 0 
63.8 7.9 59 0 
66.3 8.0 61 0 
69.1 8.1 63 0 
00203L 10401L 10501L 10451L 
TOTAL RESIDUE RESIDUE RESIDUE 
DISSOLVED NONFILTR. FIXED FILTERABLE 
SOLIDS NONFILTR 
(CALCD. ) 
MG/L MG/L MG/L MG/L 
41 1 1 
59 12 5 
80 12 — 
67 
4 
63 
64 
67 
69 
73 
O6401L 07002L 07105L 07306L 
FREE CO2 NITROGEN NITROGEN NITROGEN 
(CALCD.) TOTAL DISSOLVED DISSOLVED 
KJELDAHL NO3 & NO2 NITRATE 
C02 N N N 
MG/L MG/L MG/L MG/L 
46 1 43 
0.7 L335 L.001 
8.1 Leo 0.120 
ak 0.038 
1.2 0.029 
0.9 L.005 
124 0.009 
tS 0.040 
1.8 0.050 
2.8 0.070 


O6L 


18 ' 


020111 


COLOUR TURBIDITY 
APPARENT 


10551L 
RESIDUE 
FIXED 


FILTERABLE 


MG/L 


O7S51L 


NITROGEN 
DISSOLVED 
AMMONIA 


Ne 


020734 


O6001L 
CARBON 
TOTAL 
ORGANIC 
Cc 
MG/L 


O8401L 
OXYGEN 


CONSUMED 


FOR PERIOD 24/06/67 TO 14/10/73 
133 ° 
TESLIN RIVER AT W.S.C. GAUGE AT BRIDGE ON ALASKA HIGHWAY AT JOHNSONS 


> 101 


INDEX 


CALCD ) 

PH UNITS 
41 
-1.0 
-0.2 
-0.5 
0.2 


-0.7 
-0.6 
0.5 
-0.3 
-0.3 


06051L 
CARBON 
TOTAL 
INORGANIC 


ro 
u 


MG/L 


09105L 


FLUORIDE 


DISSOLVED 


SATURATION ST 


06301L 
CARBONATE 
(CALCD) 


co3 
MG/L 


4 


ooooco oooon 


12102L 


MAGNESIUM 


MG 
MG/L 
1 
4.9 
4.9 


02111 020411 
SPECIFIC 
INDEX CONDUCT. 
CALCO 
PH UNITS OM 
41 46 
8.5 102 
9.3 162 
8.8 131 
0.2 11 
8.6 117 
8.7 123 
8.9 131 
9.0 139 
9.1 143 
O6107L O6207L 
CARBON BICARBONT. 
DISSOLVED (CALCD.) 
ORGANIC 
Cc HCO3 
MG/L MG/L 
45 
60 
81 
72 
5 
65 
69 
72 
74 
77 
11103L 11201L 
SODIUM SODIUM 
DISSOLVED ABSORPTION DISSOLVED 
RATIO 
NA 
MG/L REL UNITS 
46 45 
0.9 0.05 
4.1 0.21 
15 0.08 
0.4 0.02 
he 0.07 
1.4 0.07 
1.5 0.08 
1.6 0.09 
1.7 0.09 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTOSAE0001 FOR PERIOD 24/06/67 TO 14/10/73 
LAT. 50” 29° 7" tone i332 4487) 24? 


TESLIN RIVER AT W.S.C. GAUGE AT BRIDGE ON ALASKA HIGHWAY AT JOHNSONS 
CROSSING, YUKON TERRITORY 


13101L 14101L 


15413L 15363L 15255L 16303L 17203L 19103L 
ALUMINUM SILICA PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE CHLORIDE POTASSIUM 
DISSOLVED REACTIVE TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO PO4 
AL $102 P P P S04 CL K 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
3 44 7 4 12 46 45 46 
L.01 5.3 L.005 L.001 L.002 2.4 Ld 0.4 
L.01 8.2 0.033 0.003 0.007 8.0 3.3 1.8 
6.5 0.012 0.001 0.003 6.5 0.3 0.7 
0.6 0.010 0.001 0.001 0.9 0.5 0.2 
6.0 L.002 5.7 0.1 0.5 
6.2 0.007 L.001 L.002 6.1 0.2 0.6 
L.01 6.6 0.010 L.001 L.002 6.5 0.2 0.6 
6.8 0.012 0.002 0.003 6.9 0.3 0.7 
72 0.003 7.6 0.6 0.8 
O5L 02L O6L 57L 59L O6L 
25304P 26102L 26305P 27302P 28302P 291.05L 29305L 29305P 
MANGANESE IRON IRON COBALT NICKEL COPPER COPPER COPPER 
EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. 
MN FE FE co NI CU CU CU 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
4 11 2 1 2 9 3 2 
L.01 L.001 0.08 L.001 L.001 0.002 L.01 0.001 
L.01 0.050 0.11 L.001 L.01 0.012 L.01 L.01 
0.016 0.10 0.009 0.01 
0.017 0.02 0.003 0.01 
L.001 0.002 
L.01 L.001 L.01 
L.014 0.010 0.10 L.01 L.01 L.01 L.01 
L.01 0.030 L.O1 
0.040 0.012 
O4L 04P 01P O6L O6L O6P 
30305P 33103L 42302P 47301P 48302P 56301P 80311P 82103L 
ZINC ARSENIC MOLYBDENUM SILVER CADMIUM BARIUM MERCURY LEAD 
EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED 
ZN AS MO AG CD BA HG PB 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L UG/L MG/L 
2 1 1 1 1 1 1 9 
L.001 L.005 0.0007 L.04 L.001 0.3 L.05 L.001 
L.01 L.005 0.0007 L.01 L.001 0.3 L.05 L.05 
L.001 
L.001 
L.01 L.05 
L.05 
L.05 
o4P orl 


20103L 
CALCIUM 


DISSOLVED 


30105L 
ZINC 
DISSOLVED 


82302L 
LEAD 
EXTRBLE. 


L.01 


25101L 


MANGANESE 
DISSOLVED 


MN 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


3 
L.01 
L.01 


L.01 


82302P 
LEAD 
EXTRBLE. 


L.01 


01P 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTOSAGO001 FOR PERIOD 25/05/69 TO 22/06/73 
LAT 61° 52' 22" LONG 14° SO" *O* 


BIG SALMON RIVER AT W.S.C. GAUGE NEAR CARMACKS ABOUT 3 MILES ABOVE MOUTH, 
YUKON TERRITORY 


106031 10301L 2011 2041 20415 


HARDNESS PH ALKALINITY ALKALINITY COLOUR TURBIDITY SATURATION STABILITY SPECIFIC SPECIFIC 


TOTAL TOTAL PHENOL- APPARENT INDEX INDEX CONDUCT. CONDUCT. 
PHTHALEIN 
rex] CACO3 CACO3 f A ) 
MG/L PH UNITS MG/L MG E UNITS j i i © NIT uM vr] 
SAMPLES 12 12 12 12 12 12 11 11 12 
LOW 46.1 7.6 38 0 is 1.0 -1.0 7.2 89 
HIGH 136. 8.3 123 0 100 58.0 0.5 9.7 283 
AVERAGE 84. 8.0 73 0 20 15.6 -0.2 8.3 167 
STD.DEV 32. 0.3 29 0 29 20.7 0.5 0.8 pa 
PERCNT:10TH 46.5 7.6 39 0 L5 2.2 -0.9 0 97 
25TH 51.4 rir f 42 0 ES 2.4 -0.8 re 104 
MEDIAN 50TH 86.1 8.0 74 0 5 5.9 -0.1 8.1 169 
75TH 103. 8.3 88 0 25 19.0 0.2 9.3 204 
90TH TST. 8.3 113 0 50 57.0 0.3 9.4 250 
BACKUP CODES 
00203L 10401L 10501L 10451L 10551L 060011 D6051L O6101L 06201L O06301L 
TOTAL RESIDUE RESIDUE RESIDUE RESIDUE CARBON CARBON CARBON BICARBONT. CARBONATE 
DISSOLVED NONFILTR. FIXED FILTERABLE FIXED TOTAL TOTAL DISSOLVED (CALCD.,) (CALCD.) 
SOLIDS NONFILTR. FILTERABLE ORGANIC INORGANIC ORGANIC 
(CALCD. ) Cc c Cc HCO3 cO3 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES ee 4 4 4 4 12 12 
LOW 48 21 13 1.0 8.0 47 0 
HIGH 144 296 257 9.0 22.0 150 0 
AVERAGE 92 153 133 3.8 16.5 89 0 
STD.DEV 34 131 121 3.6 6.5 35 0 
PERCNT:10TH 50 48 0 
25TH 54 43 31 bee TS 3 7 0 
MEDIAN 50TH 105 148 132 2.5 18.0 91 0 
75TH i 263 236 6.0 21.5 107 0 
90TH 136 138 0 
BACKUP CODES 
06401L 07002L 07105L 07306L 07551L O8401L 09105L 11103L 112011 12102L 
FREE CO2 NITROGEN NITROGEN NITROGEN NITROGEN OXYGEN FLUORIDE SODIUM SODIUM MAGNESIUM 
(CALCD.) TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED CONSUMED DISSOLVED DISSOLVED ABSORPTION DISSOLVED 
KJELDAHL NO3 & NO2 NITRATE AMMONIA . RATIO 
co2 N N N N 02 F NA MG 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L REL UNITS MG/L 
SAMPLES 12 11 4 8 12 12 
LOW 0.8 L.001 L.1 L.05 0.5 0.03 
HIGH ps 0.150 0.4 0.71 2.0 0.07 
AVERAGE 1.5 0.058 0.2 0.16 1.3 0.06 
STD.DEV 05 0.047 0.2 0.22 0.5 0.01 
PERCNT:10TH 0.8 0.009 0.7 0.04 
25TH ye 0.018 Sy 0.06 0.8 0.05 
MEDIAN 50TH 1.3 0.057 ct 0.09 1.3 0.06 
75TH 2.0 0.100 0.3 0.10 1.6 0.07 
90TH 2.1 0.120 1.9 0.07 


BACKUP CODES O6L O4L 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTO9AGOO001 FOR PERIOD 25/05/69 TO 22/06/73 
LAT. Bi 52." 22% rons. 134;~ 50 10)" 


BIG SALMON RIVER AT W.S.C. GAUGE NEAR CARMACKS ABOUT 3 MILES ABOVE MOUTH, 
YUKON TERRITORY 


13101L 14101L 


15413L 15363L 15255L 16303L 17208L 19103L 20103L 25101L 
ALUMINUM SILICA PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE CHLORIDE POTASSIUM CALCIUM MANGANESE 
DISSOLVED REACTIVE TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO PO4 
AL s$lo2 P P P S04 CL K CA MN 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/I MG/L MG/L 
SAMPLES i 4 8 12 12 12 12 4 
LOW a7 L.001 L.002 4.7 0.2 0.5 14.6 L.01 
HIGH 8.1 0.003 0.010 18.6 0.5 1.4 38.1 L.01 
AVERAGE 6.4 0.001 0.004 12.4 0.3 10; 6 9AL7. 
STD.DEV ty 0.001 0.003 5.4 0.1 0.2 8.5 
PERCNT:10TH 3.8 5.1 0.2 0.8 15.3 
25TH 4.2 L.001 L.002 8.1 0.2 0.9 16.4 L.01 
MEDIAN 50TH a L.001 L.002 12.0 0.3 10) 23:9 L.01 
75TH 7.6 0.002 0.005 17.8 0.4 Heh | (S0e7 L.014 
90TH 7.6 18.3 0.4 1 BIT. 
BACKUP CODES 02L Ale O6L O1L O4L 
25304P 26102L 26305P 27302P 28302P 29105L 29305L 29305P 30105L 30305L 
MANGANESE IRON IRON COBALT NICKEL COPPER COPPER COPPER ZINC ZINC 
EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. 
MN FE FE (ore) NI CU Cu Cu ZN 2N 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 4 8 4 4 4 4 
LOW L.014 L.001 L.001 L.01 L.001 L.014 
HIGH L.01 0.110 0.004 0.01 0.004 L.01 
AVERAGE 0.033 0.002 0.01 0.002 
STD.DEV 0.037 0.001 0.00 0.001 
PERCNT:10TH 
25TH L.01 0.006 0.002 L.01 0.002 L.01 
MEDIAN 50TH L.014 0.025 0.003 L.04 0.003 L.01 
75TH L.01 0.05 0.004 0.01 0.004 L.O1 
90TH 
BACKUP CODES O4L O4L O6L 04L 
30305P 33103L 42302P 47301P 48302P 56301P 80311P 82103L 82302L 82302P 
ZINC ARSENIC MOLYBDENUM SILVER CADMIUM BARIUM MERCURY LEAD LEAD LEAD 
EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. 
ZN AS MO AG CD BA HG PB PB PB 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L UG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 5 3 
LOW L.001 L.014 
HIGH L.05 L.01 
AVERAGE 0.01 
STD.DEV 0.02 
PERCNT:10TH 
25TH L.001 
MEDIAN 50TH 0.003 L.01 
75TH 0.005 
90TH 


BACKUP CODES 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTOSAHO001 FOR PERIOD 05/09/69 TO 24/07/73 
LAT 62° 5° 45” #£LONG 136° 16° 18” 


YUKON RIVER AT W.S.C. GAUGE AT WHITEHORSE-MAYO HWY BRIDGE ABOUT 0.5 
MILE NORTH OF CARMACKS, YUKON TERRITORY 


106031 10301L 1O101L 1OWSIL 20711 020731 2101 209 2041. 2041S 
HARDNESS PH ALKALINITY ALKALINITY COLOUR TURBIDITY SATURATION STABILITY SPECIFIC SPECIFIC 
TOTAL TOTAL PHENOL- APPARENT INDEX INDEX CONDUCT. CONDUCT. 
PHTHALEIN 
ACO3 “ACO3 ACO? CALCD ) CALCD } 
MG/t PH UNITS MG MG/t REL. UNITS JTU PH UNITS PH UNITS Mv uS/CM 
SAMPLES 12 12 12 12 12 12 9 9 12 1 
LOW 58.8 T5 52 0 L5 2.5 -0.7 8.5 118 125 
HIGH 77.7 8.2 67 0 20 16.0 -0.2 9.1 146 125 
AVERAGE 63.3 7.9 57 0 8 5.0 -0.4 8.8 128 
STD.DEV 5.8 0.2 5 0 5 3.7 0.2 0.2 10 
PERCNT:10TH §9.3 7.6 53 0 L5 2.6 -0.7 8.5 119 
25TH 59.7 7.7 54 0) S 2.9 -0.5 8.5 121 
MEDIAN 50TH 61.0 7.9 55 0 5 3.7 -0.4 8.8 125 
75TH 63.9 8.1 58 0 9 5.6 -0.3 9.0 136 
90TH 72.1 8.1 65 0 15 6.4 -0.2 9.1 144 
BACKUP CODES 
00203L 10401L 10501L 10451L 10551L O6001L 060511 O6101L O6201L 06301L 
TOTAL RESIDUE RESIDUE RESIDUE RESIDUE CARBON CARBON CARBON BICARBONT. CARBONATE 
DISSOLVED NONFILTR. FIXED FILTERABLE FIXED TOTAL TOTAL DISSOLVED (CALCD,) (CALCD) 
SOLIDS NONFILTR. FILTERABLE ORGANIC INORGANIC ORGANIC 
(CALCD. ) Cc Cc Cc HCO3 co3 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 9 3 3 3 3 12 12 
LOW 62 19 18 0.0 0.0 64 0 
HIGH 80 64 45 11.9 14.0 81 0 
AVERAGE 69 36 28 4.3 7.5 69 0 
STD.DEV 6 24 15 6.6 foo 6 0 
PERCNT:10TH 62 64 0 
25TH 65 66 0 
MEDIAN 50TH 66 26 22 1.0 8.6 67 0 
75TH 73 70 0 
90TH 80 79 0 
BACKUP CODES 
06401L 07002L 07105L 07306L O7551L O8401L 09105L 17103L 11209L 12102. 
FREE CO2. NITROGEN NITROGEN NITROGEN NITROGEN OXYGEN FLUORIDE SODIUM SODIUM MAGNESIUM 
(CALCD.) TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED CONSUMED DISSOLVED DISSOLVED ABSORPTION DISSOLVED 
KJELDAHL NO3 & NO2 NITRATE AMMONIA RATIO 
co2 N N N N 02 F NA MG 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L REL. UNITS MG/L 
SAMPLES 12 1 9 1 1 6 12 12 
LOW 0.7 L.5 L.005 ey 0.8 0.08 1.1 0.06 
HIGH 3.3 L.5 0.090 ct 0.8 0.98 2.1 0.11 
AVERAGE 1.7 0.046 0.25 1.5 0.08 
STD.DEV 0.8 0.033 0.36 0.3 0.01 
PERCNT:10TH 0.8 L.005 jo 0.07 
25TH 1.1 0.020 0.09 1.3 0.07 
MEDIAN 50TH 1.5 0.040 0.11 1.5 0.08 
75TH 2.3 0.070 0.11 1.6 0.09 
90TH 2.7 0.090 1.6 0.09 


BACKUP CODES O6L 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTOSAHOO01 FOR PERIOD 05/09/69 TO 24/07/73 
LAT. 62~ 565°" 45" > Ione, 136° “168) 187 


YUKON RIVER AT W.S.C. GAUGE: AT WHITEHORSE-MAYO HWY BRIDGE ABOUT 0.5 
MILE NORTH OF CARMACKS, YUKON TERRITORY 


13101L 14101L 15413L 15363L 15255L 16303L 17203L 19103L 
ALUMINUM SILICA | PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE CHLORIDE POTASSIUM 
DISSOLVED —_— REACTIVE TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO PO4 
AL $102 P Pp P So4 CL K 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
10 22 3 4 12 12 12 
33 L.005 L.001 L.002 6.2 0.2 0.5 
5.9 0.037 L.001 L.002 10.9 Az2 teh 
o:2 0.021 8.4 0.4 0.7 
0.8 0.023 1.4 0.3 0.2 
3.8 6.8 0.2 0.5 
5.0 L.002 TEs 0.2 0.6 
5.4 0.021 L.001 L.002 8.4 0.3 0.7 
5.8 L.002 9.3 0.5 0.8 
5.9 10.3 0.7 1.0 
02L O5L O6L 59L S57L O1L O6L 
25304P 26102L 26305P 27302P 28302P 29105L 29305L 29305P 
MANGANESE IRON IRON COBALT NICKEL COPPER COPPER COPPER 
EXTRBLE. DISSOLVED  EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED  EXTRBLE. EXTRBLE. 
MN FE FE co NI CU CU CU 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
4 5 1 1 1 $} 2 1 
L.01 L.001 0.40 L.001 L.001 L.001 L.01 0.001 
0.02 0.010 0.40 L.001 L.001 0.009 L.01 0.001 
0.01 0.005 0.004 
0.01 0.005 0.004 
L.01 L.001 
L.01 L.001 0.002 L.01 
0.02 0.010 
04 o4P O6L 
30305P 33103L 42302P 47301P 48302P 56301P 80311P 82103L 
ZINC ARSENIC MOLYBDENUM _ SILVER CADMIUM BARIUM MERCURY LEAD 
EXTRBLE. DISSOLVED  EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED 
ZN AS MO AG CD BA HG PB 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L UG/L MG/L 
i 1 1 1 1 3 
0.001 0.0003 L.001 0.3 L.05 L.001 
0.001 0.0003 L.001 0.3 L.05 0.010 
0.004 
0.005 
L.001 


20103L 
CALCIUM 
DISSOLVED 


30105L 
ZINC 
DISSOLVED 


ZN 
MG/L 


0.005 


82302L 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


L.01 


25101L 
MANGANESE 
DISSOLVED 


MN 
MG/L 


2 
L.01 
L.01 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 
2 
L.01 
L.01 


L.01 


82302P 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTOSBA0001 FOR PERIOD 11/06/69 TO 16/10/73 
LAT 61° 59' 40" LONG a2" Za 465 
ROSS RIVER AT WS.C. GAUGE AT ROSS RIVER, YUKON TERRITORY 


NBO? 


HARDNESS PH ALKALINITY ALKALINITY COLOUR TURBIDITY SATURATION STABILITY SPECIFIC SPECIFIC 


TOTAL TOTAL PHENOL- APPARENT INDEX INDEX CONDUCT CONDUCT 
PHTHALEIN 
CACO3 ALCO } A 
M PH MG/L MG/t REL NITS jT PH UNITS PH UNITS 5/CM iSs/CM 
SAMPLES 14 14 14 14 13 14 13 13 14 
LOW 20.1 wt 19 0 L5 0.9 -1.6 7.6 48 
HIGH 131. 8.3 92 0 70 68.0 0.3 10.9 260 
AVERAGE 76. 7.8 51 0 25 19.5 -0.7 9.2 156 
STD.DEV 31. 0.3 21 0 23 21.5 0.5 0.9 62 
PERCNT:10TH 48.1 72 32 a 5 Aad -1.3 8.0 98 
25TH 48.5 ry 33 0 5 2.2 “AN 8.8 101 
MEDIAN 50TH 75.9 t.9 49 0 20 11.5 -0.6 9.0 161 
75TH 101. 8.0 67 0 50 29.0 -0.4 9.7 208 
90TH 114. 8.2 79 0 55 55.0 0.1 10.0 242 
BACKUP CODES 
002031t 10401L 10501L 10451L 10551L O6001L 06051L O6101L 16201 O630tL 
TOTAL RESIDUE RESIDUE RESIDUE RESIDUE CARBON CARBON CARBON BICARBONT. CARBONATE 
DISSOLVED NONFILTR. FIXED FILTERABLE FIXED TOTAL TOTAL DISSOLVED (CALCD.) (CALCD.) 
SOLIDS NONFILTR. FILTERABLE ORGANIC INORGANIC ORGANIC 
(CALCD. ) Cc Cc C HCO3 CO3 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 13 6 6 6 6 14 14 
LOW 22 4 2 2.0 4.0 23 0 
HIGH 143 157 148 9.0 20.0 112 0 
AVERAGE 81 67 59 5.5 10.2 62 0 
STD.DEV 34 58 54 eam | 5.9 25 0 
PERCNT:10TH 54 39 0 
25TH 54 8 2 4.0 6.0 40 0 
MEDIAN 50TH 81 64 59 5.0 8.5 59 0 
75TH 108 104 84 8.0 14.0 81 0 
90TH 122 96 0 
BACKUP CODES 
06401L 07002L 07105L 07306L O7551L 08401L 09105L 11103L 11201L 12102L 
FREE CO2 NITROGEN NITROGEN NITROGEN NITROGEN OXYGEN FLUORIDE SODIUM SODIUM MAGNESIUM 
(CALCD.) TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED CONSUMED DISSOLVED DISSOLVED ABSORPTION DISSOLVED 
KJELDAHL NO3 & NO2 NITRATE AMMONIA RATIO 
co2 N N N N 02 F NA MG 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L REL UNITS MG/L 
SAMPLES 14 13 a 10 14 14 
LOW 0.6 L.005 bt 0.07 0.6 0.04 
HIGH 8.6 0.110 0.3 0.17 1.9 0.08 
AVERAGE 1.8 0.033 0.2 0.10 2 0.06 
STD.DEV 2.1 0.039 0.1 0.03 0.4 0.01 
PERCNT:10TH 0.7 L.005 0.08 0.8 0.05 
25TH 0.8 L.005 0.1 0.09 0.9 0.06 
MEDIAN 50TH ma 0.011 0.2 0.10 1.2 0.06 
75TH 1.6 0.040 0.3 0.10 1.6 0.07 
90TH 3.0 0.110 0.14 LO 0.07 


BACKUP CODES O6L O41 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


STATION OOYTOS9BA0001 


LAT. 


61° 


59). 


40" 


LONG, 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


FOR PERIOD 
sf 


11/06/69 TO 16/10/73 


22 


40" 


ROSS RIVER AT W.S.C. GAUGE AT ROSS RIVER, YUKON TERRITORY 


13101L 
ALUMINUM 
DISSOLVED 


AL 
MG/L 


25304P 
MANGANESE 
EXTRBLE. 


MN 
MG/L 
4 
L.01 
L.01 


L.01 
L.01 
L.01 


04L 


30305P 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


14101L 
SILICA 
REACTIVE 


sio2 

MG/L 

13 
2.8 
7.5 
5.6 
leo 


3.8 
4.3 
5.8 
7.0 
Te: 


O2L 


26102L 
IRON 
DISSOLVED 


EE 
MG/L 


10 
L.001 
0.110 
0.056 
0.036 


0.011 
0.030 
0.055 
0.090 
0.105 


33103L 
ARSENIC 
DISSOLVED 


AS 
MG/L 


15413L 15363L 15255L 16303L 
PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE 
TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO PO4 
Pp P P So4 
MG/L MG/L MG/L MG/L 
6 10 14 
L.001 L.002 1.8 
0.008 0.010 39.6 
0.002 0.004 24.0 
0.003 0.003 10.4 
L.002 14.6 
L.001 L.002 ioaa 
L.001 L.002 25.3 
0.003 0.007 32.4 
0.010 BISy If 
57L 
26305P 27302P 28302P 29105L 
IRON COBALT NICKEL COPPER 
EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED 
FE co NI CU 
MG/L MG/L MG/L MG/L 
6 
L.001 
0.008 
0.002 
0.003 
0.001 
0.001 
0.002 
42302P 47301P 48302P 56301P 
MOLYBDENUM _ SILVER CADMIUM BARIUM 
EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. 
MO AG cD BA 
MG/L MG/L MG/L MG/L 


17203L 


CHLORIDE 
DISSOLVED 


CL 
MG/L 
14 
0.2 
0.7 
0.3 
0.2 


0.2 
0.2 
0.3 
0.4 
0.6 


O6L 


29305L 
COPPER 
EXTRBLE. 


CU 
MG/L 
4 
L.01 
L.01 


L.O1 
L.01 
L.01 


O6L 


80311P 
MERCURY 
EXTRBLE. 


HG 
UG/L 


19103L 


POTASSIUM 
DISSOLVED 


29305P 
COPPER 


EXTRBLE. 


Cu 
MG/L 


82103L 


LEAD 


DISSOLVED 


PB 
MG/L 
6 
L.001 
0.009 
0.003 
0.003 


L.001 
L.001 
0.006 


20108L 


CALCIUM 
DISSOLVED 


30105L 
ZINC 


DISSOLVED 


ZN 
MG/L 


82302 


LEAD 


EXTRBLE. 


PB 
MG/L 
4 
L.01 
L.01 


25101L 


MANGANESE 
DISSOLVED 


O4L 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


82302P 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTOSBCO0001 FOR PERIOD 13/10/67 TO 02/12/73 
LAT 61° 59' 12” LONG 2:" "28:7 ‘e4* 


PELLY RIVER AT W.S.C. GAUGE NEAR SUSPENSION BRIDGE AT ROSS RIVER 
YUKON TERRITORY 


10603L 10301L 19101 10151L O2011L 02073L 71 ott 


oooocoo NOOO 


12102L 


MAGNESIUM 


MG 


MG/L 


HARONESS PM ALKALINITY ALKALINITY COLOUR TURBIDITY SATURATION STABILITY SPECIFIC 
TOTAL TOTAL PHENOL- APPARENT INDEX INDEX CONDUCT. 
PHTHALEIN 
CACO3 CACO3 CACO3 SALCD. ) ALCO 
MG/L PH UNITS MG/L MG/L REL UNITS JT PH UNITS PH UNITS A 
47 47 46 47 46 46 40 40 47 
71.0 7.3 60 0 L5 0.3 -0.7 7.1 140 
194. 8.7 149 7 100 95.0 0.7 8.7 367 
138. 8.0 105 0 15 14.1 0.1 7.7 272 
30 0.3 22 1 19 23.6 0.3 0.5 59 
95.8 7.6 71 0 KS 0.6 -0.3 7.2 187 
119. 7.9 91 0 B cS -0.1 ren: 232 
139. 8.0 105 0 10 2.9 0.2 7.7 276 
162. 8.1 120 0 17 13.0 0.4 7.8 315 
180. 8.3 136 0 30 54.0 0.5 8.5 349 
00203L 10401L 10501L 10451L 10551L 06001L 06051L 06101L 06201L 
TOTAL RESIDUE RESIDUE RESIDUE RESIDUE CARBON CARBON CARBON _ BICARBONT. 
DISSOLVED —NONFILTR. FIXED FILTERABLE FIXED TOTAL TOTAL DISSOLVED (CALCD) 
SOLIDS NONFILTR. FILTERABLE ORGANIC INORGANIC ORGANIC 
(CALCD. ) c Cc Cc 4CO3 
MG MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
40 10 10 1 1 rf 7 46 
82 8 7 173 151 1.0 10.4 73 
206 430 400 173 151 11.0 31.0 182 
151 104 88 6.2 18.1 127 
32 123 TF 4.0 6.9 27 
105 12 9 87 
130 51 25 2.0 12.0 111 
151 62 51 6.0 19.0 125 
177% 115 91 10.4 21.0 145 
196 297 271 166 
06401L 07002L 07105L 07306L O7551L 08401L 09105L 11103L 11201L 
FREE CO2. NITROGEN NITROGEN NITROGEN NITROGEN OXYGEN FLUORIDE SODIUM SODIUM 
(CALCD.) TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED CONSUMED DISSOLVED DISSOLVED ABSORPTION DISSOLVED 
KJELDAHL NO3 & NO2 NITRATE AMMONIA RATIO 
co2 N N N N 02 NA 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L REL UNITS 
46 1 39 9 S 18 47 47 
0.4 LS L.001 ae 0.8 0.07 0.5 0.02 
9.5 L5 0.360 0.1 7.4 0.20 3.3 0.11 
2.6 0.065 0.1 3.4 0.11 1.6 0.06 
2.1 0.075 0.0 2.8 0.03 0.6 0.02 
0.9 L.005 L.1 0.08 1.0 0.04 
is L.005 i tz 0.09 v1 0.04 
1.8 0.061 og 1.8 0.11 1.4 0.06 
3.2 0.090 Li Se 0.13 1.9 0.07 
6.0 0.118 0.1 0.18 2.3 0.08 


O6L O4L 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTO9BCO001 FOR PERIOD 13/10/67 TO 02/12/73 
LAT. Gar Sox 127" LONG, 13252 260b154.. 


PELLY RIVER AT W.S.C. GAUGE NEAR SUSPENSION BRIDGE AT ROSS RIVER, 
YUKON TERRITORY 


13101L 
ALUMINUM 
DISSOLVED 


AL 
MG/L 


25304P 
MANGANESE 
EXTRBLE. 


04L 


30305P 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


14101L 
SILICA 


REACTIVE 


O2L O5L 


26102L 
IRON 


DISSOLVED 


33103L 


ARSENIC 
DISSOLVED 


AS 
MG/L 


15413L 15363L 15255L 16303L 
PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE 
TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO PO4 
P P P So4 
MG/L MG/L MG/L MG/L 
Ss) 7 12 45 
0.010 L.001 L.002 16.0 
0.054 0.016 0.010 48.9 
0.020 0.004 0.003 34.6 
0.019 0.006 0.002 8.8 
L.002 23.2 
0.010 L.001 L.002 29.3 
0.010 L.001 L.002 34.4 
0.016 0.005 0.003 43.1 
0.005 45.7 
O6L 64L 57L 59L 
26305P 27302P 28302P 29105L 
IRON COBALT NICKEL COPPER 
EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED 
FE co NI cu 
MG/L MG/L MG/L MG/L 
1 1 1 if 
0.38 L.001 0.001 L.001 
0.38 L.001 0.001 L.01 
0.01 
0.00 
0.001 
0.002 
0.003 
L.01 
L.01 
o4P O6L 
42302P 47301P 48302P 56301P 
MOLYBDENUM SILVER CADMIUM BARIUM 
EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. 
MO AG cD BA 
MG/L MG/L MG/L MG/L 
1 1 1 
0.0002 L.001 0.5 
0.0002 L.001 0.5 


17203L 


CHLORIDE 
DISSOLVED 


29305L 
COPPER 


EXTRBLE. 


O6L 


80311P 


MERCURY 
EXTRBLE. 


HG 
UG/L 


19103L 
POTASSIUM 
DISSOLVED 


29305P 
COPPER 
EXTRBLE. 


82103L 
LEAD 
DISSOLVED 


20103L 
CALCIUM 
DISSOLVED 


30105L 
ZINC 
DISSOLVED 


82302L 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 

4 
L.01 
L.01 


25101L 
MANGANESE 
DISSOLVED 


MN 
MG/L 
11 
L.010 
0.12 
0.02 
0.03 


L.010 
L.04 
L.01 
L.04 
L.010 


O4L 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE. 


82302P 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


{ 
L.001 
L.001 


STATION OOYTOSBCO0002 


LAT 


62° 49' 


7 


LONG 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


34 ' 


50 " 


FOR PERIOD 05/09/69 TO 26/11/73 
136 © 


PELLY RIVER AT W.S.C. GAUGE AT BRIDGE ON WHITEHORSE-MAYO HWY AT PELLY 
CROSSING, YUKON TERRITORY 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 


BACKUP CODES 


HARDNESS PH 
TOTAL 
18 18 
63.7 7.6 
192. 8.4 
134. 8.0 
40. 0.2 
67.3 7.6 
107. ro 4 
137. 8.0 
168. 8.2 
190. 8.3 
00203L 10401L 
TOTAL RESIDUE 
DISSOLVED NONFILTR. 
SOLIDS 
(CALCD. ) 
MG/L MG/L 
14 9 
74 11 
209 293 
156 81 
40 94 
104 Ta 
128 23 
167 38 
War 74 
207 293 
06401L 07002L 
FREE CO2 NITROGEN 
(CALCD.) TOTAL 
KJELDAHL 
co2 N 
MG/L MG/L 
18 1 
0.8 5 
5.6 i.5 
aan 
1.4 
1.0 
2 
1.6 
2.6 
Bae 


ALKALINITY ALKALINITY 


TOTAL 


CACO3 
MG/I 


1O501L 
RESIDUE 
FIXED 
NONFILTR. 


07105L 
NITROGEN 
DISSOLVED 
NO3 & NO2 
N 
MG/L 
13 


L.005 
1.50 


151 


PHENOL- 
PHTHALEIN 


_~s 


ooooo o°o0o°om 


10451L 


RESIDUE 


FILTERABLE 


MG/L 


07306L 
NITROGEN 
DISSOLVED 
NITRATE 
N 
MG/L 


COLOUR 
APPARENT 


10551L 
RESIDUE 
FIXED 
FILTERABLE 


O7551L 
NITROGEN 
DISSOLVED 
AMMONIA 
N 


MG/L 


1 
0.1 
0.1 


TURBIDITY 


6001L 
CARBON 
TOTAL 
ORGANIC 
Cc 
MG/L 


4 


5.0 
18.0 


08401L 
OXYGEN 
CONSUMED 


02 


MG/L 


SATURATION STABILITY SPECIFIC 


INDEX INDEX CONDUCT CONDUCT. 
15 15 18 1 
-1.0 6.7 128 185 
0.9 9.6 386 185 
0.1 7.8 267 
0.5 0.7 77 
-0.5 7.0 138 
-0.1 7.3 212 
0.2 7.7 281 
0.4 8.1 329 
0.5 8.8 377 
CARBON CARBON BICARBONT. CARBONATE 
TOTAL DISSOLVED (CALCD.) (CALCD.) 
INORGANIC ORGANIC 
M : L MG/L MG) a L 
5 18 18 
0.0 58 0 
26.0 177 0 
14.3 120 0 
114 36 0 
63 0 
9.3 92 0 
11.0 127 0 
25.0 140 0 
12h 0 
09105t 171703L 19201L 12102L 
FLUORIDE SODIUM SODIUM MAGNESIUM 
DISSOLVED DISSOLVED ABSORPTION DISSOLVED 
RATIO 
. NA MG 
MG/L MG REL. UNITS MG/L 
8 18 18 
0.07 0.7 0.04 
0.79 3.4 0.13 
0.18 7 0.08 
0.25 0.9 0.03 
0.8 0.04 
0.09 1.4 0.06 
0.10 2.1 0.07 
0.11 2.9 0.10 
3.3 0.11 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTOS9BCO0002 FOR PERIOD 05/09/69 TO 26/11/73 
LAT. 62° 49° 47" pone’ 136is sods 50" 


PELLY RIVER AT W.S.C. GAUGE AT BRIDGE ON WHITEHORSE-MAYO HWY AT PELLY 
CROSSING, YUKON TERRITORY 


13101L 14101L 15413L 15363L 15255L 16303L 17208L 19103L 
ALUMINUM SILICA — PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE CHLORIDE POTASSIUM 
DISSOLVED — REACTIVE TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO PO4 
AL slo2 P P P So4 CL K 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
15 1 5 6 18 18 18 
3.7 0.080 L.001 L.002 16.0 0.2 0.5 
10.0 0.080 0.006 0.003 48.5 1.0 en 
6.9 0.003 0.002 36.3 0.4 0.8 
1.3 0.002 0.001 10.8 0.2 0.2 
5.6 16.6 0.2 0.5 
6.6 L.001 L.002 28.5 0.2 0.6 
6.9 L.001 L.002 40.9 0.3 0.8 
7.6 0.004 0.003 44.5 0.5 1.0 
7.9 48.4 0.8 1.0 
02L OSL O6L 59L 57L O1L 06L 
25304P 26102L 26305P 27302P 28302P 29105L 29305L 29305P 
MANGANESE IRON IRON COBALT NICKEL COPPER COPPER COPPER 
EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. — EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. — EXTRBLE. 
MN FE FE co NI cu cu CU 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
2 u 1 1 1 5 2 1 
L.01 L.001 0.66 L.001 L.001 L.001 L.01 0.003 
L.01 0.060 0.66 L.001 L.001 0.003 L.01 0.003 
0.021 0.002 
0.026 0.001 
L.001 0.001 
L.01 L.001 0.001 L.01 
L.05 0.002 
04L O4L )4P O6L 
30305P 33103L 42302P 47301P 48302P 56301P 80311P 82103L 
ZINC ARSENIC MOLYBDENUM SILVER CADMIUM BARIUM MERCURY LEAD 
EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE.  EXTRBLE. = EXTRBLE. = EXTRBLE. = EXTRBLE. _— DISSOLVED 
ZN AS MO AG cD BA HG PB 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L UG/L MG/L 
1 1 1 1 1 6 
0.016 0.0003 L.001 0.4 L.05 L.001 
0.016 0.0003 L.001 0.4 L.05 L.05 
L.001 
L.001 
L.001 


20103L 


CALCIUM 
DISSOLVED 


CA 
MG/L 
18 
18.0 
62.8 
37 
12.0 


20.2 
28.9 


30105L 
ZINC 
DISSOLVED 


ZN 
MG/L 


82302L 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


25101L 
MANGANESE 
DISSOLVED 


MN 
MG/L 


O4L 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


O4L 


82302P 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTOSBCO0003 FOR PERIOD 09/07/69 TO 12/09/73 
LAT er a ua LONG ts" Zs” 


ROSE CREEK (NORTH FORK) AT BRIDGE ABOVE ANVIL MINE, FARO 
YUKON TERRITORY 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


TOTAL 


DISSOLVED 


SOLIDS 


O6401L 
FREE CO2 
(CALCD.) 


10401L 
RESIDUE 
NONFILTR. 


07002L 
NITROGEN 
TOTAL 
KJELDAHL 
N 
MG/L 


TONSIL 


ALKALINITY ALKALINITY 


TOTAL 


10501L 
RESIDUE 
FIXED 
NONFILTR. 


07105L 
NITROGEN 
DISSOLVED 
NO3 & NO2 
N 
MG/L 


4 


L.001 
L.005 


eceoeooo Ccoseoeeo 


10451L 
RESIDUE 
FILTERABLE 


O7306L 
NITROGEN 
DISSOLVED 
NITRATE 


MG/L 


20111 
COLOUR 
APPARENT 


REL UNITS 


10 

5 
60 
23 
20 


10551L 
RESIDUE 
FIXED 
FILTERABLE 


MG/L 


O7551L 
NITROGEN 
DISSOLVED 
AMMONIA 


o6001L 
CARBON 
TOTAL 
ORGANIC 
c 
MG/L 
3 
6.5 
19.0 
112 
6.8 


8.0 


O8401L 
OXYGEN 
CONSUMED 


SATURA 


2101 


INDEX 


06051L 
CARBON 
TOTAL 
INORGANIC 
cS 


MG/L 

1 
6.0 
6.0 


09105L 
FLUORIDE 
DISSOLVED 


4 


TION STABILITY 


O6101L 


20411 


SPECIFIC 


CONDUCT. 


O6201L 


920415 
SPECIFIC 
CONDUCT. 


O6301L 


CARBON BICARBONT. CARBONATE 


DISSOLVED 
ORGANIC 
c 
MG/L 

1 
6.3 
6.3 


111703L 
SODIUM 


(CALCD.) 


HCO3 
MG/L 
9 
31 
110 
77 
23 


31 


89 
110 


11201 


e07L 


SODIUM 


(CALCD.) 


CcO3 
MG/L 


oooco ooo°oo 


42102L 


MAGNESIUM 


DISSOLVED ABSORPTION DISSOLVED 


RATIO 


REL. UNITS 


4 
0.07 
0.29 
0.13 
0.11 


0.08 
0.08 
0.19 


MG 
MG/L 


7.1 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTO9BC0003 
LAT. bon 208 227" LONG. 13309 ‘22CETS07" 


ROSE CREEK (NORTH FORK) AT BRIDGE ABOVE ANVIL MINE, FARO, 
YUKON TERRITORY 


13101L 14101L 15413L 15363L 15255L 16303L 
ALUMINUM SILICA PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE 
DISSOLVED — REACTIVE TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO P04 
AL $102 P P P So4 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
4 1 1 9 
7.4 0.004 L.002 6.1 
9.6 0.004 L.002 112. 
8.4 192 
0.9 35. 
6.1 
ik Toot 
8.3 7.8 
9.4 8.7 
(i 
o2L 
25304P 26102L 26305P 27302P 28302P 29105L 
MANGANESE IRON IRON COBALT NICKEL COPPER 
EXTRBLE. DISSOLVED —_ EXTRBLE. EXTRBLE.  EXTRBLE. DISSOLVED 
MN FE FE co NT cu 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
7 11 
0.02 0.120 
0.51 18.0 
0.20 3.5 
0.16 5.3 
0.19 
0.11 0.260 
0.15 1.50 
0.27 5.30 
5.68 
O4P 02L 
30305P 33103L 42302P 47301P 48302P 56301P 
ZINC ARSENIC MOLYBDENUM SILVER CADMIUM BARIUM 
EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. — EXTRBLE. EXTRBLE. — EXTRBLE. 
ZN AS MO AG cD BA 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
he 4 4 
0.03 L.005 L.01 
0.57 0.005 L.01 
0.13 0.005 
0.20 0.000 
0.04 L.005 
0.04 L.005 
0.14 0.005 
o4P 


FOR PERIOD 09/07/69 TO 12/09/73 


17203L 


CHLORIDE 
DISSOLVED 


CL 


29305L 


COPPER 


EXTRBLE. 


CU 
MG/L 


O6L 


80311P 


MERCURY 
EXTRBLE. 


19103L 


POTASSIUM 
DISSOLVED 


29305P 
COPPER 


EXTRBLE. 


CU 
MG/L 


82103L 
LEAD 


DISSOLVED 


PB 
MG/L 


20103L 


CALCIUM 
DISSOLVED 


CA 
MG/L 
5 
12:5 
55.0 
26.8 
16.6 


17.4 
23.9 
25,0) 


OIL 


30105L 
ZINC 


DISSOLVED 


ZN 
MG/L 


82302L 
LEAD 


EXTRBLE. 


OIL 


25101L 


MANGANESE 
DISSOLVED 


MN 
MG/L 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


O4L 


82302P 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 


O1P 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTOSBCO0004 FOR PERIOD 09/07/69 TO 31/10/73 
LAT 62° 20' 3” LONG Wace Zea” 
ROSE CREEK, FRESHWATER AT ANVIL MINE PUMPHOUSE, FARO, YUKON TERRITORY 


190802 


HARDNESS PH 


02011 


ALKALINITY ALKALINITY COLOUR 


cM 


6301L 
CARBONATE 
(CALCD.) 


CO3 
MG/L 


1 


ooooo oooon 


12102 


Jel 


MAGNESIUM 


MG 


TOTAL TOTAL PHENOL- APPARENT INDEX INDEX CONDUCT. 
PHTHALEIN 
ACO3 CACO3 (CALCD ) 
MG/L PH UNITS MG/L MG/L REL JNITS jT PH UNIT we 
SAMPLES 13 18 17 18 18 17 9 9 18 
LOW Ks We 6.7 24 0 5 0.1 -2.2 6.4 52 
HIGH 260. 8.0 228 0 120 7.0 0.8 11.1 475 
AVERAGE 1a 7.6 64 0 24 2.7 -0.8 9.0 147 
STD.DEV 61. 0.3 49 0 27 1.9 0.9 1.4 98 
PERCNT:10TH Kf | 7.0 33 0 10 0.4 -2.2 6.4 78 
25TH 43.4 rin 38 ‘0 10 1.0 -1.5 8.2 90 
MEDIAN 50TH 46.6 tet 42 0 15 Oi, -0.7 9.1 105 
75TH 96.6 7.8 87 0 30 3.4 -0.3 10.1 204 
90TH 105. 8.0 101 0 60 5.0 0.8 T41 220 
BACKUP CODES 
00203L 10401L 10501L 10451L 10551L 06001L 06051L O6101L 6201L 
TOTAL RESIDUE RESIDUE RESIDUE RESIDUE CARBON CARBON CARBON __ BICARBONT. 
DISSOLVED _NONFILTR. FIXED FILTERABLE FIXED TOTAL TOTAL DISSOLVED (CALCD.) 
SOLIDS NONFILTR. FILTERABLE ORGANIC INORGANIC ORGANIC 
(CALCD. ) = Cc Cc HCO3 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 9 1 1 8 MS 4 17 
LOW 31 27 16 2.0 8.0 3.0 30 
HIGH 278 27 16 18.5 46.0 18.5 278 
AVERAGE 93 7.9 2aT i. 78 
STD.DEV 76 5.6 19.9 7.4 60 
PERCNT:10TH 3 40 
25TH 48 ae 3.6 46 
MEDIAN 50TH 72 6.0 17.0 4.2 51 
75TH 104 11.5 11.4 106 
90TH 278 123 
BACKUP CODES 
06401L 07002L 07105L 07306L O7551L 08401L 09105L 11703L 11201L 
FREE CO2. NITROGEN NITROGEN NITROGEN NITROGEN OXYGEN FLUORIDE SODIUM SODIUM 
(CALCD.) TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED CONSUMED DISSOLVED DISSOLVED ABSORPTION DISSOLVED 
KJELDAHL NO3 & NO2 NITRATE AMMONIA RATIO 
co2 N N N N 02 . NA 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L REL. UNITS 
SAMPLES 1f 10 2 10 10 
LOW 1.1 L.005 0.12 0.2 0.02 
HIGH 9.4 0.650 0.21 8.3 0.22 
AVERAGE aus 0.093 0.17 2.2 0.10 
STD.DEV 2.4 0.198 0.06 23 0.05 
PERCNT:10TH 1.3 L.005 0.6 0.04 
25TH 1.6 L.005 1.0 0.07 
MEDIAN 50TH os 0.028 0.17 1.6 0.09 
75TH Hs des) 0.059 2.3 0.10 
90TH 7.9 0.375 5.8 0.18 


BACKUP CODES O6L 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTOS9BC0004 FOR PERIOD 09/07/69 TO 31/10/73 
LAT. 62) 20;"-. 3," LONG. 13368 2388F29."" 
ROSE CREEK, FRESHWATER AT ANVIL MINE PUMPHOUSE, FARO, YUKON TERRITORY 


13101L 141401L 15413L 15363L 15255L 16303L 17203L 19103L 20103L 
ALUMINUM SILICA PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE CHLORIDE POTASSIUM CALCIUM 
DISSOLVED — REACTIVE TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO PO4 
AL sio2 P P P so4 CL K CA 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 10 3 3 16 10 10 11 
LOW 4.5 L.001 L.002 3.4 Lal 0.3 9.10 
HIGH 21.5 L.001 L.002 Soe 1:3 3.5 76.6 
AVERAGE ong 8.8 0.6 Wy 24.4 
STD.DEV 6.7 7.4 0.5 0.9 19.1 
PERCNT:10TH 4.7 4.8 0.2 0.5 10.0 
25TH aS) 55 0.2 0.6 14.8 
MEDIAN 50TH 8.1 L.001 L.002 6.6 0.5 1.0 15.8 
75TH iteG 9.6 0.9 led 30.0 
90TH 19.5 TABS 153 2:6 32.4 
BACKUP CODES o2L OIL O1L O2L 
25304P 26102L 26305P 27302P 28302P 29105L 29305L 29305P 30105L 
MANGANESE IRON IRON COBALT NICKEL COPPER COPPER COPPER ZINC 
EXTRBLE. DISSOLVED —_EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED —_EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED 
MN FE FE co NI CU CU CU ZN 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 10 1 18 1 S) 9 2 
LOW L.01 0.040 0.060 0.004 0.004 L.001 0.009 
HIGH 0.19 0.040 1.00 0.004 0.03 0.04 0.01 
AVERAGE 0.05 0.33 0.01 0.01 0.01 
STD.DEV 0.06 0.27 0.01 0.01 0.00 
PERCNT:10TH 0.01 0.07 0.004 L.001 
25TH 0.02 0.180 L.01 0.001 
MEDIAN 50TH 0.03 0.25 L.01 0.003 0.01 
75TH 0.08 0.40 L.01 0.004 
90TH 0.14 0.900 0.03 0.04 
BACKUP CODES 02L 04P O4L O6L o6P O4L 
30305P 33103L 42302P 47301P 48302P 56301P 80311P 82103L 82302L 
ZINC ARSENIC MOLYBDENUM _ SILVER CADMIUM BARIUM MERCURY LEAD LEAD 
EXTRBLE. DISSOLVED —_ EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. — EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED —_ EXTRBLE. 
ZN AS MO AG op) BA HG PB PB 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L UG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 9 6 2 1 1 7 
LOW L.001 L.005 L.01 0.19 L.001 0.008 
HIGH 0.11 0.007 L.01 0.19 L.001 0.080 
AVERAGE 0.03 0.006 0.028 
STD.DEV 0.04 0.001 0.032 
PERCNT:10TH L.001 
25TH L.001 L.005 Ley 
MEDIAN 50TH 0.006 0.006 L.01 0.010 
75TH 0.07 0.006 0.070 
90TH 0.11 


BACKUP CODES o4P ase 


25101L 
MANGANESE 
DISSOLVED 


MN 


O4L 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE. 


O4L 


82302P 
LEAD 
EXTRBLE. 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 


BACKUP CODES 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTOSBCO005 FOR PERIOD 09/10/69 To 12/09/73 
LAT a” Fr a LONG wo 26° 738” 


ROSE CREEK AT END OF OLD TRAIL BELOW ANVIL MINES TAILINGS POND, FARO, 
YUKON TERRITORY 


O6301L 
CARBONATE 
(CALCD.) 


CcOo3 
MG/L 


1 


ooooo oo0oo-— 


121702t 


MAGNESIUM 


10603L 10301L 101011 1015 9L 20114 020731 002101 D021 TL 2041L 
HARDNESS PH ALKALINITY ALKALINITY COLOUR TURBIDITY SATURATION STABILITY SPECIFIC 
TOTAL TOTAL PHENOL - APPARENT INDEX INDEX CONDUCT. 
PHTHALEIN 
CACO3 CACO3 CACO3 CA D 
MG/L PH UNITS MG/L MG/L REL. UNITS T PH UNITS PH NiT S/CM 
7 13 12 12 13 12 6 6 13 
76.0 5.6 23 0 L5 1.0 -2.1 PY 85 
182. 8.1 118 0 120 72.0 -0.1 10.9 589 
100. 7.4 64 0 26 24.1 -0.8 9.0 270 
37 0.7 25 0 30 26.8 0.8 1.3 159 
6.8 37 0 3 fe 102 
79.7 tr 47 0 13 3.9 -1.5 8.2 193 
89.6 7.6 70 0 20 11.0 -0.4 8.5 225 
100. 7.8 74 0 20 46.0 -0.2 10.3 320 
7.9 77 0 40 68.0 526 
00203L 10401L 10501L 10451L 10551L O6001L O6051L O06101L O6201L 
TOTAL RESIDUE RESIDUE RESIDUE RESIDUE CARBON CARBON CARBON BICARBONT. 
DISSOLVED NONFILTR. FIXED FILTERABLE FIXED TOTAL TOTAL DISSOLVED (CALCD.) 
SOLIDS NONFILTR. FILTERABLE ORGANIC INORGANIC ORGANIC 
(CALCD. ) Cc Cc Cc HCO3 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
6 & 5 6 1 4 11 
42 118 85 4.4 24.0 3.4 28 
333 474 434 17.0 24.0 15.0 94 
144 275 247 9.6 9.2 72 
107 141 140 5.3 5.6 22 
45 
59 168 150 6.0 4.5 46 
120 282 234 7.4 9.3 84 
191 334 333 165 14.0 88 
91 
O6401L 07002L 07105L 07306L O7551L O8401L 09105L 11103L 11201L 
FREE CO2 NITROGEN NITROGEN NITROGEN NITROGEN OXYGEN FLUORIDE SODIUM SODIUM 
(CALCD.) TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED CONSUMED DISSOLVED DISSOLVED ABSORPTION DISSOLVED 
KJELDAHL NO3 & NO2 NITRATE AMMONIA RATIO 
co2 N N N N 02 F NA 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L REL UNITS 
12 7 1 7 6 
1 L.005 0.21 1.0 0.07 
7.2 0.150 0.21 42.0 1.35 
3.5 0.047 9.4 0.38 
2.2 0.056 14.6 0.48 
1.3 
2.0 L.005 2.4 0.15 
OF 0.010 3.4 0.20 
he 0.079 9.0 0.33 
7.0 


STATION OOYTO9BCO0005 


LANE 62 ° 


21" 


YUKON TERRITORY 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


13101L 
ALUMINUM 
DISSOLVED 


AL 
MG/L 


25304P 
MANGANESE 
EXTRBLE. 


MN 
MG/L 


04L 


30305P 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


04P 


14101L 
SILICA 
REACTIVE 


slo2 
MG/L 
7 
4.0 
9.6 
7:3 
2.1 


Swf, 
7.9 
9.4 


02L 


26102L 
IRON 


DISSOLVED 


AE 
MG/L 


1 
0.290 
0.290 


33103L 
ARSENIC 


DISSOLVED 


AS 
MG/L 


L.005 


LONG. 
ROSE CREEK AT END OF OLD TRAIL BELOW ANVIL MINES TAILINGS POND, FARO, 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


26:7 738 .~ 


15413L 15363L 15255L 16303L 
PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE 
TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO PO4 
P P P so4 
MG/L MG/L MG/L MG/L 
1 1 2 
0.008 L.002 3.0 
0.008 L.002 149. 
46. 
38. 
15.8 
23.8 
39.3 
50.2 
Wile 
O1L 
26305P 27302P 28302P 29105L 
IRON COBALT NICKEL COPPER 
EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED 
Fe co NI CU 
MG/L MG/L MG/L MG/L 
13 1 
0.080 0.006 
7.20 0.006 
1.70 
2.10 
0.12 
0.36 
0.750 
2.60 
4.20 
02L 04P 
42302P 47301P 48302P 56301P 
MOLYBDENUM __ SILVER CADMIUM BARIUM 
EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. 
MO AG cD BA 
MG/L MG/L MG/L MG/L 
L.01 
L.01 


FOR PERIOD 09/10/69 To 12/09/73 
133° 


17203L 


CHLORIDE 
DISSOLVED 


CL 
MG/L 
7 
0.4 
9.0 
25 
SZ 


0.7 
0.8 
4.4 


29305L 
COPPER 
EXTRBLE. 


CU 
MG/L 
7 
L.01 
0.68 
0.27 
0.26 


0.020 
0.17 
0.50 


O6L 


80311P 
MERCURY 
EXTRBLE. 


19103L 
POTASSIUM 
DISSOLVED 


29305P 
COPPER 
EXTRBLE. 


CU 
MG/L 


O6P 


82103L 
LEAD 
DISSOLVED 


PB 
MG/L 


20103L 25101L 
CALCIUM MANGANESE 
DISSOLVED DISSOLVED 
CA MN 
MG/L MG/L 
8 
12.4 
57.5 
29.0 
16.2 
13.5 
28.8 
38.6 
O1L 
30105L 30305L 
ZINC ZINC 
DISSOLVED EXTRBLE. 
ZN ZN 
MG/L MG/L 
1 ie 
0.006 0.03 
0.006 0.450 
0.101 
0.154 
0.04 
0.04 
0.06 
O4L 
82302L 82302P 
LEAD LEAD 
EXTRBLE. EXTRBLE. 
PB PB 
MG/L MG/L 
5 6 
0.014 0.002 
0.200 0.13 
0.067 0.06 
0.076 0.05 
0.03 0.021 
0.040 0.06 
0.050 0.08 
O1L O1P 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


STATION OOYTOSBCO006 
41" 


LAT G2" soa 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


LONG 133°" 26" 


FOR PERIOD 06/02/73 To 31/10/73 
38 ” 


ROSE CREEK BELOW ANVIL MINES TAILINGS POND NEAR AIR STRIP, FARO 


YUKON TERRITORY 


106 


HARDNESS PH 


TOTAL 
MG PH UN 
8 7 
50.0 £5 
Ti2Z. 8.2 
93 7.9 
36 0.3 
77.7 7.6 
83.9 7.9 
98. 8.1 
00203L 10401L 
TOTAL RESIDUE 
DISSOLVED = NONFILTR. 
SOLIDS 
(CALCD. 
MG/L MG/L 
2 6 
81 9 
321 363 
201 194 
170 t25 
142 
201 174 
302 
06401L 07002L 
FREE CO2  — NITROGEN 
(CALCD.) TOTAL 
KJELDAHL 
co2 N 
MG/L MG/L 
7 
1.1 
6.4 
2.3 
1.9 
a1 
1.4 
3.2 


211 


ALKALINITY ALKALINITY COLOUR 


TOTAL PHENOL- APPARENT 
PHTHALEIN 
8 7 7 
37 0 10 
104 0 30 
71 0 17 
20 0 8 
61 0 10 
71 0 20 
81 0 20 
10501L 10451L 10551L 
RESIDUE RESIDUE RESIDUE 
FIXED FILTERABLE FIXED 
NONFILTR. FILTERABLE 
MG/L MG/L MG/L 
6 
3 
332 
175 
121 
132 
143 
295 
07105L 07306L 07551L 
NITROGEN NITROGEN NITROGEN 
DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
NO3 & NO2 NITRATE AMMONIA 
N N N 
MG/L MG/L MG/L 
a 
0.070 
0.260 
0.165 
0.134 
0.165 


O6001L 
ARBON 
TOTAL 
ORGANIC 
C 
MG/L 
& 
5.0 
12.0 
8.5 
4.9 


8.5 


08401L 
OXYGEN 


CONSUMED 


02 
MG/L 


TURBIDITY SATURATION 


INDEX 


O6051L 
CARBON 
TOTAL 
INORGANIC 


MG/L 


15.0 


09105L 
FLUORIDE 


DISSOLVED 


O6101L 
CARBON 
DISSOLVED 
ORGANIC 


“ 
u 


MG/L 


111031 


SODIUM 


24.4 


BICARBONT. 


O6201L 


(CALCD.) 


109 


1129011 


SODIUM 
DISSOLVED ABSORPTION DISSOLVED 


RATIO 


0.93 


CONDUCT. 


S/CM 


D6301L 
CA ATE 
(CALCD.) 


CcO3 


MG 


ooo 


12102L 


MAGNESIUM 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTOS9BCO006 FOR PERIOD 06/02/73 To 31/10/73 
LAT. 622A al, LONG. 133.) 25tn3o u 


ROSE CREEK BELOW ANVIL MINES TAILINGS POND NEAR AIR STRIP, FARO, 
YUKON TERRITORY 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


13101L 
ALUMINUM 
DISSOLVED 


AL 
MG/L 


25304P 
MANGANESE 
EXTRBLE. 


MN 
MG/L 


30305P 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 
if 
0.05 
0.48 
0.13 
0.16 


0.05 
0.06 
Orit 


o4P 


14101L 
SILICA 
REACTIVE 


Tey 
MG/L 
2 
6.7 
9.4 
8.1 
1.9 


8.1 


02L 


26102L 
IRON 
DISSOLVED 


FE 
MG/L 


33103L 
ARSENIC 
DISSOLVED 


AS 
MG/L 


15413L 15363L 15255L 16303L 
PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE 
TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO PO4 
P P P So4 
MG/L MG/L MG/L MG/L 
2 2 8 
0.003 L.002 29.4 
0.004 L.002 153° 
0.004 58. 
0.001 40. 
36.5 
0.004 L.002 49.4 
56.9 
26305P 27302P 28302P 29105L 
IRON COBALT NICKEL COPPER 
EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED 
FE ee) NI CU 
MG/L MG/L MG/L MG/L 
8 
0.50 
16.0 
4.4 
5.0 
Asi 
2.95 
4.90 
O4P 04L 
42302P 47301P 48302P 56301P 
MOLYBDENUM SILVER CADMIUM BARIUM 
EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. 
MO AG cD BA 
MG/L MG/L MG/L MG/L 
1 
L.01 
L.01 


17203L 
CHLORIDE 
DISSOLVED 


0.9 


29305L 
COPPER 
EXTRBLE. 


cu 
MG/L 
1 
0.070 
0.010 


80311P 
MERCURY 
EXTRBLE. 


19103L 
POTASSIUM 
DISSOLVED 


1.5 


29305P 
COPPER 
EXTRBLE. 


O6P 


82103L 
LEAD 
DISSOLVED 


20103L 
CALCIUM 
DISSOLVED 


CA 
MG/L 


26.2 


O1L 


30105L 
ZINC 
DISSOLVED 


ZN 
MG/L 


82302L 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


25101L 
MANGANESE 
DISSOLVED 


MN 
MG/L 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 


O4L 


82302P 
LEAD 
EXTRBLE. 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTOSBCO0007 
LAT 62° 19" 33" 


FOR PERIOD 05/06/73 To 13/08/73 
LONG 138°. 22. 6% 


ROSE CREEK AT INFLOW INTO ANVIL MINES RESERVOIR, FARO, YUKON TERRITORY 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


HARDNESS 
TOTAL 


00203L 
TOTAL 
DISSOLVED 
SOLIDS 
(CALCD. ) 
MG/L 


{ 


26 
26 


06401L 
FREE CO2 
(CALCD.) 


co2 
MG/L 


Ot ob at on 
MONAHO 


—>~ A 
NM ND MY 


10401L 
RESIDUE 
NONFILTR. 


MG/L 


07002L 
NITROGEN 
TOTAL 
KJELDAHL 
N 
MG/L 


+74 


ALKALINITY 
TOTAL 


10501L 
RESIDUE 
FIXED 
NONFILTR. 


MG/L 


07105L 
NITROGEN 
DISSOLVED 
NO3 & NO2 
N 
MG/L 


1 
0.010 
0.010 


OBL 


1O01S1L 
ALKALINITY 
PHENOL- 
PHTHALEIN 
CACO3 
MG/L 


oooon 


ooo 


10451L 
RESIDUE 
FILTERABLE 


MG/L 


07306L 
NITROGEN 
DISSOLVED 
NITRATE 
N 
MG/L 


10551L 
RESIDUE 
FIXED 
FILTERABLE 


MG/L 


07551L 
NITROGEN 
DISSOLVED 
AMMONIA 
N 
MG/L 


O6001L 
CARBON 
TOTAL 
ORGANIC 
Cc 
MG/L 


1 


8.0 
8.0 


08401L 
OXYGEN 
CONSUMED 


02 
MG/L 


V1 


SATURATION 
INDEX 


O6051L 
CARBON 
TOTAL 
INORGANIC 
C 
MG/L 


1 


4.0 
4.0 


09105L 
FLUORIDE 
DISSOLVED 


rani' 20411 02041S 
STABILITY SPECIFIC SPECIFIC 
INDEX CONDUCT. CONDUCT. 
-ALCD ) 
PH UNIT CM uS/CM 
1 5 
10.8 47 
10.8 79 
66 
12 
63 
68 
74 
O6101L 06201L O6301L 
CARBON BICARBONT. CARBONATE 
DISSOLVED (CALCD.) (CALCD.) 
ORGANIC 
Cc HCO3 co3 
MG/L MG/L MG/L 
5 5 
24 0 
42 0 
35 0 
rs 0 
33 0 
37 0 
39 0 
11103L 11201L 12102L 
SODIUM SODIUM MAGNESIUM 
DISSOLVED ABSORPTION DISSOLVED 
RATIO 
NA MG 
MG/L REL. UNITS MG/L 
1 1 
1.0 0.09 
1.0 0.09 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTO9BCO0007 FOR PERIOD 05/06/73 To 13/08/73 
LAT. 62> 19°" 33" ~~ tongeee 1838r Baie) oo" 
ROSE CREEK AT INFLOW INTO ANVIL MINES RESERVOIR, FARO, YUKON TERRITORY 


13101L 14101L 15413L 15363L 15255L 16303L 17203L 19108L 20103L 
ALUMINUM SILICA = PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE CHLORIDE POTASSIUM CALCIUM 
DISSOLVED REACTIVE TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO PO4 
AL sio2 P P P So4 Gu K CA 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 1 1 1 5 { 4 5 
LOW 6.1 L.001 L.002 3.8 0.5 0.5 7.6 
HIGH 6.1 L.001 L.002 6.3 0.5 0.5 11.0 
AVERAGE 4.7 9.3 
STD.DEV 1.0 2.4 
PERCNT:10TH 
25TH 44 
MEDIAN 50TH 4.3 9.3 
75TH 4.9 
90TH 
BACKUP CODES 02L O1L 
25304P 26102L 26305P 27302P 28302P 29105L 29305L 29305P 30105L 
MANGANESE IRON IRON COBALT NICKEL COPPER COPPER COPPER ZINC 
EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. —_ DISSOLVED 
MN FE FE co NI o) CU CU ZN 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 5 S 5 
LOW L.01 0.07 L.001 
HIGH 0.02 0.69 L.01 
AVERAGE 0.01 0.22 0.00 
STD.DEV 0.00 O27 0.00 
PERCNT:10TH 
25TH L.01 0.08 L.001 
MEDIAN 50TH L.01 0.10 L.001 
75TH L.01 0.14 0.002 
90TH 
BACKUP CODES o4P O6P 
30305P 33103L 42302P 47301P 48302P 56301P 80311P 82103L 82302L 
ZINC ARSENIC MOLYBDENUM SILVER CADMIUM BARIUM MERCURY LEAD LEAD 
EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. —_EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED _— EXTRBLE. 
ZN AS MO AG CD BA HG PB PB 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L UG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 5 3 1 1 
LOW L.001 L.005 L.01 0.10 
HIGH L.01 L.005 L.01 0.10 
AVERAGE 0.00 
STD.DEV 0.00 
PERCNT:10TH 
25TH L.001 
MEDIAN 50TH 0.001 L.005 
75TH 0.005 
90TH 
BACKUP CODES o4P 


25101L 
MANGANESE 
DISSOLVED 


MN 
MG/L 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


82302P 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


01P 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTOSBCO008 FOR PERIOD 15/03/73 TO 03/12/73 
LAT es 3" 267 LONG tao. “2277148 
PELLY RIVER BELOW VANGORDA CREEK, YUKON TERRITORY 


10€ 20T1L 2073 2108 
COLOUR TURBIDITY SATURATION 


HARDNESS PH ALKALINITY ALKALINITY 


TOTAL TOTAL PHENOL- APPARENT INDEX INDEX 
PHTHALEIN 
CACO3 ACO3 CALCD ) ALCt 
MG/L PH UNITS MG/L MG/L REL UNITS Th PH UNITS PH 
SAMPLES 6 6 6 6 =) 6 2 2 
LOW 61.0 EA? f 46 0 5 0.6 -0.5 7.0 
HIGH 180. 8.2 128 0 20 69.0 0.5 8.8 
AVERAGE 109. 8.0 81 0 10 15.4 0.0 7.9 
STD.DEV 40. 0.2 27 0 7 27.1 0.7 13 
PERCNT:10TH 
25TH 91.2 ce 69 0 5 0.7 
MEDIAN 50TH 104. 8.0 78 0 5 2.1 0.0 7.9 
75TH 114. 8.2 86 0 15 18.0 
90TH 
BACKUP CODES 
00203L 10401L 10501L 10451L 10551L 06001L 0605 1L O6101L 
TOTAL RESIDUE RESIDUE RESIDUE RESIDUE CARBON CARBON CARBON 
DISSOLVED NONFILTR. FIXED FILTERABLE FIXED TOTAL TOTAL DISSOLVED 
SOLIDS NONFILTR. FILTERABLE ORGANIC INORGANIC ORGANIC 
(CALCD. ) Cc Cc Cc 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 2 2 ras 1 1 
LOW 67 24 12 12.0 10.5 
HIGH 201 94 74 12.0 10.5 
AVERAGE 134 59 43 
STD.DEV 95 49 44 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 134 59 43 
75TH 
90TH 
BACKUP CODES 
06401L 07002L O7105L 07306L O7551L 08401L 09105L 11103L 
FREE CO2 NITROGEN NITROGEN NITROGEN NITROGEN OXYGEN FLUORIDE SODIUM 
(CALCD.) TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED CONSUMED DISSOLVED DISSOLVED 
KJELDAHL NO3 & NO2 NITRATE AMMONIA 
co2 N N N N 02 F NA 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 6 1 1 2 6 
LOW 0.8 Ls 0.070 0.05 0.7 
HIGH 3.3 L°5 0.070 0.09 2.4 
AVERAGE 1.9 0.07 1.4 
STD.DEV 1.1 0.03 0.6 
PERCNT:10TH 
25TH 1.0 1.0 
MEDIAN 50TH 1.8 0.07 2 
75TH a f 7 
90TH 
BACKUP CODES O6L 


CONDUCT. CONDUCT 
uM uM 
6 1 
122 195 
389 195 
222 
90 
184 
206 
223 


06201L 63011 


BICARBONT. CARBONATE 


(CALCD) (CALCD.) 
HCO3 co3 
MG/L MG/L 

6 6 

56 0 
156 0 
98 0 
33 0 
84 0 
95 0 
105 0 
11201L 12702L 

SODIUM MAGNESIUM 


ABSORPTION DISSOLVED 
RATIO 
MG 
MG/L 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTO9BCO0008 FOR PERIOD 15/03/73 To 03/12/73 
LAT. 63° 13° 20”. LONG 1336 220% (40 5 
PELLY RIVER BELOW VANGORDA CREEK, YUKON TERRITORY 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


13101L 
ALUMINUM 
DISSOLVED 


AL 
MG/L 


25304P 
MANGANESE 
EXTRBLE. 


MN 
MG/L 


30305P 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


14101L 15413L 15363L 15255L 16303L 
SILICA PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE 
REACTIVE TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO PO4 
slo2 P P P So4 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
3 1 6 
4.3 0.054 14.0 
6.8 0.054 52it 
25 28.0 
HS 1320 
22.4 
5.4 25.3 
29.1 
OSL 02L 06L 
26102L 26305P 27302P 28302P 29105L 
IRON IRON COBALT NICKEL COPPER 
DISSOLVED —_—EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED 
FE FE (ee) NI CU 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
1 1 1 
0.49 L.001 0.001 
0.49 L.001 0.001 
04P 
33103L 42302P 47301P 48302P 56301P 
ARSENIC MOLYBDENUM _ SILVER CADMIUM BARIUM 
DISSOLVED __EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. 
AS MO AG CD BA 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
1 1 1 
0.300 L.001 0.4 
0.300 L.001 0.4 


17203L 
CHLORIDE 
DISSOLVED 


O6L 


29305L 
COPPER 
EXTRBLE. 


80311P 
MERCURY 
EXTRBLE 


HG 
UG/L 
1 
L.05 
L.05 


191038L 20103L 
POTASSIUM CALCIUM 
DISSOLVED DISSOLVED 
K CA 
MG/L MG/L 
6 6 
0.5 aA | Ps 
1.0 63.6 
0.6 33.7 
0.2 16.3 
0.5 26.3 
0.6 29.3 
0.7 32.4 
OIL 
29305P 30105L 
COPPER ZINC 
EXTRBLE. DISSOLVED 
CU ZN 
MG/L MG/L 
1 
0.002 
0.002 
82103L 82302L 
LEAD LEAD 
DISSOLVED EXTRELLE. 
PB PB 
MG/L MG/L 


25101L 
MANGANESE 
DISSOLVED 


MN 
MG/L 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


82302P 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTOSCAO0001 FOR PERIOD 02/03/73 TO 20/08/73 
LAT 6i”* 2". 8” tone 130° 3” se” 
NICKEL CREEK ABOVE HUDSON-YUKON MINE WATER OUTFALL, YUKON TERRITORY 


106031 103011 10101 TOM Z20T1L 02073L 2101 2t7 20411 204 
HARDNESS PH ALKALINITY ALKALINITY COLOUR TURBIDITY SATURATION STABILITY SPECIFIC SPECIFIC 
TOTAL TOTAL PHENOL- APPARENT INDEX INDEX CONOUCT CONDUCT 
PHTHALEIN 
ACO3 ACO? ALCO ) 
MG/t PH UNITS MG/L MG/L REL UNITS Tu PH UNIT! PH UNITS JS/CM S/CM 
SAMPLES 6 6 6 4 6 6 2 2 6 
LOW 81.5 7.8 54 0 5 0.3 0.0 6.3 157 
HIGH 320. 8.3 148 0 15 0.9 1.0 8.1 565 
AVERAGE 142. 8.0 79 0 8 0.5 0.5 fen 268 
STD.DEV 89. 0.2 35 0 5 0.2 0.7 1.3 150 
PERCNT:10TH 
25TH 90.6 7.9 60 G* 5 0.3 177 
MEDIAN 50TH Te. 8.0 68 0 5 0.4 0.5 7.2 229 
75TH 128. 8.1 F if 0 15 0.6 254 
90TH 
BACKUP CODES 
00203L 10401L 10501L 10451L 10551L O6001L 06051L O6107L 262011 I6301L 
TOTAL RESIDUE RESIDUE RESIDUE RESIDUE CARBON CARBON CARBON BICARBONT. CARBONATE 
DISSOLVED NONFILTR. FIXED FILTERABLE FIXED TOTAL TOTAL DISSOLVED (CALCD,) (CALCD.) 
SOLIDS NONFILTR. FILTERABLE ORGANIC INORGANIC ORGANIC 
(CALCD. ) Cc C C HCO3 CO3 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 2 1 1 4 4 
LOW 110 £5 32.0 65 0 
HIGH 382 L5 32.0 94 0 
AVERAGE 246 80 0 
STD.DEV 192 14 0 
PERCNT:10TH 
25TH 69 0 
MEDIAN 50TH 246 81 0 
75TH 92 0 
90TH 
BACKUP CODES 
06401L 07002L 07105L 07306L 07551L 08401L 09105L 11103L 11201L 12102L 
FREE CO2 NITROGEN NITROGEN NITROGEN NITROGEN OXYGEN FLUORIDE SODIUM SODIUM MAGNESIUM 
(CALCD.) TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED CONSUMED DISSOLVED DISSOLVED ABSORPTION DISSOLVED 
KJELDAHL NO3 & NO2 NITRATE AMMONIA RATIO 
co2 N N N N 02 F NA MG 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L REL UNITS MG/L 
SAMPLES 6 1 1 2 2 
LOW 0.9 0.220 L.05 1.4 0.06 
HIGH 1.9 0.220 L.05 4.6 0.11 
AVERAGE am 3.0 0.09 
STD.DEV 0.4 23 0.04 
PERCNT:10TH 
25TH 13 
MEDIAN 50TH 1.4 3.0 0.09 
75TH 1.8 
90TH 


BACKUP CODES O6L 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


13101L 


ALUMINUM 
DISSOLVED 


AL 
MG/L 


25304P 


MANGANESE 
EXTRBLE. 


MN 
MG/L 


30305P 
ZINC 


EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


04P 


27" 


14101L 
SILICA 


REACTIVE 


slo2 
MG/L 
2 
6.0 
9.3 
Ths e 
2.3 


7.7 


26102L 
IRON 


DISSOLVED 


FE 
MG/L 


33103L 


ARSENIC 
DISSOLVED 


AS 
MG/L 


3s” 


STATION OOYTO9CA0001 
61° 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


199; 20nd s6" 


15413L 15363L 15255L 16303L 
PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE 
TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO PO4 
P P P $O4 
MG/L MG/L MG/L MG/L 
2 2 6 
L.001 L.002 222 
L.001 L.002 Wes 
60. 
56. 
29.9 
L.001 L.002 42.2 
54.0 
26305P 27302P 28302P 29105L 
IRON COBALT NICKEL COPPER 
EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED 
FE co NI CU 
MG/L MG/L MG/L MG/L 
6 1 
0.022 0.003 
0.15 0.003 
0.08 
0.05 
0.06 
0.07 
0.12 
o4P 
42302P 47301P 48302P 56301P 
MOLYBDENUM _ SILVER CADMIUM BARIUM 
EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. 
MO AG CD BA 
MG/L MG/L MG/L MG/L 
1 
L.01 
L.01 


FOR PERIOD 02/03/73 To 20/08/73 
LONG. 
NICKEL CREEK ABOVE HUDSON-YUKON MINE WATER OUTFALL, YUKON TERRITORY 


17203L 19103L 


20103L 


CHLORIDE POTASSIUM CALCIUM 
DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
CL K CA 
MG/L MG/L MG/L 
2 2 Z 
0.5 0.4 28.2 
0.7 0.7 96.3 
0.6 0.6 62.3 
0.1 0.2 48.2 
0.6 0.6 62.3 

OIL 
293051 29305P 30105L 
COPPER COPPER ZINC 
EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED 
CU Cu ZN 
MG/L MG/L MG/L 
6 1 
0.003 0.006 
L.01 0.006 
0.00 
0.00 
0.003 
0.004 
0.005 
O6P 
80311P 82103L 82302L 
MERCURY LEAD LEAD 
EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. 
HG PB PB 
UG/L MG/L MG/L 
1 
L50. 
L50. 


O1P 


25101L 
MANGANESE 
DISSOLVED 


MN 
MG/L 


04L 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


82302P 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


6 
L.001 
0.010 
0.004 
0.005 


L.001 
L.001 
L.O1 


01P 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTOSCAO0002 FOR PERIOD 02/03/73 TO 24/10/73 
LAT 1° 27 * 26" LONG wo 2731" 


QUILL CREEK BELOW CONFLUENCE WITH NICKEL CREEK ABOUT 4 MILES WEST OF 
HUDSON-YUKON MINE MILL, YUKON TERRITORY 


10604L 10301L 19101 sore 2011 920793 N0210 94+ 2041 2041S 


HARDNESS PH ALKALINITY ALKALINITY COLOUR TURBIDITY SATURATION STABILITY SPECIFIC SPECIFIC 


TOTAL TOTAL PHENOL- APPARENT INDEX INDEX CONDUCT. CONDUCT 
PHTHALEIN 
CACO3 CACO3 ACO3 CALCD ALCD ) 
MG/L PH UNITS MG/L MG/t REL NIT JTU PH UNITS PH UNITS S’/CM US/CM 
SAMPLES 7 7 vA 6 7 z 2 2 7 
LOW 128. 8.1 112 0 L5 0.3 0.9 6.0 245 
HIGH 328. 8.8 222 11 30 36.0 te 6.4 565 
AVERAGE 198. 8.3 149 2 11 6.8 Hi 6.2 372 
STD.DEV 65. 0.2 37 5 9 13.0 0.2 0.3 107 
PERCNT:10TH 
25TH 146. 8.1 Ws 0 5 0.4 274 
MEDIAN 50TH 184. 8.3 142 0 10 LS 1.3 6.2 351 
75TH 214. 8.4 159 2 15 6.1 429 
90TH 
BACKUP CODES 
00203L 10401L 10501L 10451L 10551L O6001L 06051L 06101 06201L 06301L 
TOTAL RESIDUE RESIDUE RESIDUE RESIDUE CARBON CARBON CARBON BICARBONT. CARBONATE 
DISSOLVED NONFILTR. FIXED FILTERABLE FIXED TOTAL TOTAL DISSOLVED (CALCD.) (CALCD.) 
SOLIDS NONFILTR. FILTERABLE ORGANIC INORGANIC ORGANIC 
(CALCD. ) Cc Cc Cc HCO3 co3 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 2 1 1 2 2 6 6 
LOW 238 6 4 LS 16.0 137 0 
HIGH 372 6 4 10.0 39.0 194 14 
AVERAGE 305 5.2 fe 162 3 
STD.DEV 95 6.7 16.3 21 6 
PERCNT:10TH 
25TH 140 0 
MEDIAN 50TH 305 5.3 27.5 164 0 
75TH 173 2 
90TH 
BACKUP CODES 
O6401L 07002L 07105L 07306L O7551L 08401L 09105L 11103L TM201L 12702 
FREE CO2 NITROGEN NITROGEN NITROGEN NITROGEN OXYGEN FLUORIDE SODIUM SODIUM MAGNESIUM 
(CALCD.) TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED CONSUMED DISSOLVED DISSOLVED ABSORPTION DISSOLVED 
KJELDAHL NO3 & NO2 NITRATE AMMONIA RATIO 
co2 N N N N 02 F NA MG 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L REL. UNITS MG/L 
SAMPLES Ff 1 1 2 2 
LOW 0.5 0.580 L.05 7.0 0.17 
HIGH 2 0.580 L.05 twa 0.22 
AVERAGE tS Ep 0.20 
STD.DEV 0.5 0.2 0.04 
PERCNT:10TH 
25TH 1.0 
MEDIAN 50TH We re 0.20 
75TH 1.7 
90TH 


BACKUP CODES O6L 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTO9CA0002 FOR PERIOD 02/03/73 To 24/10/73 
LAT. Git 27a reste “Lone: 139° 27007 34)" 


QUILL CREEK BELOW CONFLUENCE WITH NICKEL CREEK ABOUT 4 MILES WEST OF 
HUDSON-YUKON MINE MILL, YUKON TERRITORY 


13101L 14101L 15413L 15363L 15255L 16303L 17208L 19103L 20103L 
ALUMINUM SILICA PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE CHLORIDE POTASSIUM CALCIUM 
DISSOLVED REACTIVE TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO PO4 
AL « $102 P eB P SO4 CL K CA 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
2 2 2 if 2 2 2 
8.4 L.001 L.002 28.5 0.4 0.7 63.4 
12.8 L.001 L.002 Adz 1.1 let 96.3 
10.6 55. 0.8 0.9 19:9 
3.1 Ze 0.5 Or 23.3 
36.1 
10.6 L.001 L.002 44.9 0.8 0.9 79.9 
58.4 
02L OIL 
25304P. 26102L 26305P 27302P 28302P 29105L 29305L 29305P. 30105L 
MANGANESE IRON IRON COBALT NICKEL COPPER COPPER COPPER ZINC 
EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED 
MN FE BE co NI CU CU CU ZN 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
if i 7 1 
L.01 0.025 0.002 0.005 
0.05 1.50 0.02 0.005 
0.02 0.40 0.01 
0.01 0.51 0.01 
L.01 0.12 0.003 
0.01 0.18 0.005 
0.02 0.51 L.01 
o4P O6P. 
30305P 33103L 42302P 47301P 48302P 56301P 80311P 82103L 82302L 
ZINC ARSENIC MOLYBDENUM SILVER CADMIUM BARIUM MERCURY LEAD LEAD 
EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. 
ZN AS MO AG CD BA HG PB PB 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L UG/L MG/L MG/L 
1 5 1 1 1 
L.001 L.005 L.01 L.05 L.001 
0.043 0.012 L.01 L.05 L.001 
0.008 0.007 
0.016 0.003 
L.001 L.005 
L.001 L.005 
L.01 0.006 
04P 


25101L 
MANGANESE 
DISSOLVED 


MN 
MG/L 


O4L 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


82302P 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTOSCAD0003 FOR PERIOD 02/03/73 TO 24/10/73 
LAT 61” 26°" Sir” 13a" 2c. 23" 
QUILL CREEK ABOVE CONFLUENCE WITH NICKEL CREEK, YUKON TERRITORY 


LONG 


9041 


HARDNESS PH ALKALINITY ALKALINITY COLOUR TURBIDITY SATURATION STABILITY 


41 


SPECIFIC 


D6301L 


BICARBONT. CARBONATE 


(CALCD.) 


MG/L 


12102 


MAGNESIUM 


MG 
MG/L 


TOTAL TOTAL PHENOL- APPARENT INDEX INDEX CONDUCT 
PHTHALEIN 
CACO3 (CALCE 
M M Me RE N Me 
SAMPLES 7 t 7 6 7 7 2 2 7 
LOW 145. 8.1 106 0 L5 0.3 0.5 6.5 287 
HIGH 226. 8.8 174 12 40 65.0 0.9 fh 434 
AVERAGE 190. 8.3 150 3 13 11.6 0.7 6.9 366 
STD.DEV 34. 0.3 oF 5 13 oor 0.3 0.5 55 
PERCNT:10TH 
25TH 148. 8.1 117 6) 5 0.8 309 
MEDIAN 50TH 203. 8.2 165 0 10 2.1 0.7 6.9 388 
75TH eels 8.5 168 3 15 9.0 411 
90TH 
BACKUP CODES 
00203L 10401L 10501L 10451L 105514 O6001L O6051L 061011 O06201L 
TOTAL RESIDUE RESIDUE RESIDUE RESIDUE CARBON CARBON CARBON 
DISSOLVED NONFILTR. FIXED FILTERABLE FIXED TOTAL TOTAL DISSOLVED (CALCD.) 
SOLIDS NONFILTR, FILTERABLE ORGANIC INORGANIC ORGANIC 
(CALCD. ) Cc Cc Cc 41CO03 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 2 1 1 2 2 6 
LOW 165 3 2 is 13.0 129 
HIGH 254 3 2 4.0 32.0 205 
AVERAGE 210 2.2 22.5 173 
STD.DEV 63 2g 13.4 30 
PERCNT:10TH 
25TH 143 
MEDIAN 50TH 210 2.3 22.5 183 
75TH 194 
90TH 
BACKUP CODES 
06401L 07002L 07105t 07306L 07551L O8401L 09105L 11103L 141201L 
FREE CO2 NITROGEN NITROGEN NITROGEN NITROGEN OXYGEN FLUORIDE SODIUM SODIUM 
(CALCD.) TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED CONSUMED DISSOLVED DISSOLVED ABSORPTION DISSOLVED 
KJELDAHL NO3 & NO2 NITRATE AMMONIA RATIO 
C02 N N N N 02 F NA 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L REL UNITS 
SAMPLES 7 1 1 2 2 
LOW 0.5 0.270 0.06 3.8 0.14 
HIGH 2.3 0.270 0.06 7.3 0.21 
AVERAGE 1.4 5.6 0.18 
STD.DEV 0.6 2.5 0.05 
PERCNT:10TH 
25TH 1.0 
MEDIAN 50TH 1.3 5.6 0.18 
75TH 2.0 
90TH 


BACKUP CODES O6L 


STATION OOYTO9CA0003 


LAT. 


6a 


26 ' 


57 " 


LONG. 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


FOR PERIOD 
13987 


02/03/73 TO 24/10/73 


28 ' 


QUILL CREEK ABOVE CONFLUENCE WITH NICKEL CREEK, YUKON TERRITORY 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


13101L 
ALUMINUM 
DISSOLVED 


AL 
MG/L 


25304P 
MANGANESE 
EXTRBLE. 


MN 
MG/L 


30305P 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


14101L 
SILICA 
REACTIVE 


slo2 
MG/L 


2 

The 1 
8.8 
8.0 
ez 


8.0 


02L 


26102L 
IRON 
DISSOLVED 


FE 
MG/L 


33103L 
ARSENIC 
DISSOLVED 


AS 
MG/L 


15413L 15363L 15255L 16303L 
PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE 
TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO PO4 
P P Pp So4 
MG/L MG/L MG/L MG/L 
2 2 7d 
L.001 L.002 30.4 
L.001 L.002 62.8 
46.8 
iiss) 
36.9 
L.001 L.002 45.0 
Mf sTE 
26305P 27302P 28302P 29105L 
IRON COBALT NICKEL COPPER 
EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED 
FE co NI CU 
MG/L MG/L MG/L MG/L 
7 1 
L.05 L.001 
2.50 L.001 
0.59 
0.86 
0.055 
0.30 
0.51 
o4P 
42302P 47301P 48302P 56301P 
MOLYBDENUM SILVER CADMIUM BARIUM 
EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. 
MO AG cD BA 
MG/L MG/L MG/L MG/L 
1 
L.01 
L.01 


17208L 
CHLORIDE 
DISSOLVED 


CL 
MG/L 


2 
0.4 
0.6 
0.5 
0.1 


0.5 


29305L 
COPPER 
EXTRBLE. 


CU 
MG/L 


80311P 
MERCURY 
EXTRBLE. 


19103L 


POTASSIUM 
DISSOLVED 


0.6 


29305P 
COPPER 
EXTRBLE. 


82103L 
LEAD 
DISSOLVED 


PB 
MG/L 


20103L 
CALCIUM 
DISSOLVED 


CA 
MG/L 


56.9 


30105L 
ZINC 
DISSOLVED 


N 
OZ 


82302L 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


25101L 
MANGANESE 
DISSOLVED 


O4L 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


82302P 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


106031 
HARDNESS 
TOTAL 


00203L 
TOTAL 
DISSOLVED 
SOLIDS 
(CALCD.) 


MG/L 


O6401L 
FREE CO2 
(CALCD.) 


STATION OOYTOSCA0004 
61° 


30 ' 


10401L 
RESIDUE 
NONFILTR. 


07002L 
NITROGEN 
TOTAL 
KJELDAHL 
N 


MG/L 


7 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 


LONG 


10151 


ALKALINITY ALKALINITY 


TOTAL PHENOL- 
PHTHALEIN 
CACOJ ACO 
MG/t MG 
5 4 
106 0 
1323 0 
367 0 
535 0 
122 0 
135 0 
150 0 
10501L 10451L 
RESIDUE RESIDUE 
FIXED FILTERABLE 
NONFILTR. 
MG/L MG/L 
3 
L1 
19 
8 
10 
3 
07105L 07306L 
NITROGEN NITROGEN 
DISSOLVED DISSOLVED 
NO3 & NO2 NITRATE 
N N 
MG/L MG/L 
1 
2.80 
2.80 


O6L 


19' 26" 


20111 02073L 


COLOUR 
APPARENT 
REL UNITS T 
5 5 
15 0.3 
80 84.0 
33 21.9 
27 35.1 
20 4.2 
20 6.2 
30 15.0 
10551L O60071L 
RESIDUE CARBON 
FIXED TOTAL 
FILTERABLE ORGANIC 
MG/L MG/L 
1 
33.0 
33.0 
O7551L O8401L 
NITROGEN OXYGEN 
DISSOLVED CONSUMED 
AMMONIA 
N 02 
MG/L MG/L 


(SUMMARY) 


FOR PERIOD 02/03/73 To 20/08/73 
139 ° 
QUILL CREEK BELOW HUDSON-YUKON MINE TAILINGS POND, YUKON TERRITORY 


INDEX INDEX 
ALCO D 
Pra ] PH NIT S 
O6051L O6101L 
CARBON CARBON 

TOTAL DISSOLVED 
INORGANIC ORGANIC 
Cc Cc 
MG/L MG/L 

1 
264. 
264. 
09105L 17103L 
FLUORIDE SODIUM 
DISSOLVED DISSOLVED 
F NA 
MG/L MG/L 
1 
1.10 
1.10 


06201L 


uM 


O6301L 


BICARBONT. CARBONATE 


(CALCD.) 


HCO3 


MG/L 


4 
129 
183 
157 

23 


139 
157 
174 


11201L 


SODIUM 


(CALCD.) 


Cco3 


MG/L 


oooo°;cs 


ooo 


121021 


MAGNESIUM 


ABSORPTION DISSOLVED 


RATIO 


REL UNITS 


MG 
MG/L 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTO9CA0004 FOR PERIOD 02/03/73 TO 20/08/73 
LAT. 6H? 30" iz” iene 139° 19' 26" 
QUILL CREEK BELOW HUDSON-YUKON MINE TAILINGS POND, YUKON TERRITORY 


13101L 14101L 15413L 15363L 15255L 16303L 17203L 19103L 
ALUMINUM SILICA PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE CHLORIDE POTASSIUM 
DISSOLVED — REACTIVE TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO PO4 
AL sio2 P P P So4 rele K 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 1 1 1 5 i 1 
LOW 52.0 0.820 0.610 17.3 2h 44.0 
HIGH 52.0 0.820 0.610 868. Dail 44.0 
AVERAGE 197. 
STD.DEV SiO: 
PERCNT:10TH 
25TH 2OLw 
MEDIAN 50TH Soud 
75TH 39.1 
90TH 
BACKUP CODES o2L 
25304P 26102L 26305P 27302P 28302P 29105L 29305L 29305P 
MANGANESE IRON IRON COBALT NICKEL COPPER COPPER COPPER 
EXTRBLE. DISSOLVED _—_ EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED _—_EXTRBLE. EXTRBLE. 
MN FE FE co NI CU CU CU 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 5 5 i 5 
LOW 0.02 0.20 0.004 0.004 
HIGH 0.14 3.70 0.004 0.05 
AVERAGE 0.06 1.10 0.02 
STD.DEV 0.05 1.47 0.02 
PERCNT:10TH 
25TH 0.03 0.31 0.004 
MEDIAN 50TH 0.04 0.62 0.008 
75TH 0.09 0.68 0.009 
90TH 
BACKUP CODES 04P o6P 
30305P 33103L 42302P 47301P 48302P 56301P 80311P 82103L 
ZINC ARSENIC MOLYBDENUM _ SILVER CADMIUM BARIUM MERCURY LEAD 
EXTRBLE. DISSOLVED _—_EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED 
ZN AS MO AG cD BA HG PB 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L UG/L MG/L 
SAMPLES 5 2 1 
LOW L.001 L.005 L.001 
HIGH 0.018 0.005 L.001 
AVERAGE 0.006 0.005 
STD.DEV 0.007 0.000 
PERCNT:10TH 
25TH L.001 
MEDIAN 50TH 0.003 0.005 
75TH 0.008 


90TH 


BACKUP CODES 


20103L 
CALCIUM 
DISSOLVED 


CA 
MG/L 


OIL 


30105L 
ZINC 
DISSOLVED 


ZN 


82302L 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


25101L 
MANGANESE 
DISSOLVED 


MN 
MG/L 
1 
0.09 
0.09 


O4L 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE. 


82302P 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTOSCAO0005 FOR PERIOD 02/03/73 TO 02/03/73 
LAT 61° 25° 37" LONG G:; "See t* 
KLUANE RIVER AT W.S.C. GAUGE BELOW KLUANE LAKE, YUKON TERRITORY 


HARDNESS PH ALKALINITY ALKALINITY COLOUR TURBIDITY SATURATION STABILITY SPECIFIC 


108023 10301L 10101L 101511 2A44 02073 a4 O71 1L 92041 


TOTAL TOTAL PHENOL- APPARENT INDEX INDEX CONDUCT 
PHTHALEIN 
CACO3 CACO3 CACO3 CALCD.) ZALCO ) 
M PH UNIT MG/L MG/L REL UNITS JTU PH UNITS PH UNITS S/CM 
SAMPLES 1 1 1 1 1 1 1 1 
LOW 148. 8.1 100 5 0.7 0.3 7.6 296 
HIGH 148. 8.1 100 5 0.7 0.3 7.6 296 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 
BACKUP CODES 
00203L 1O401L 10501L 10451L 10551L O6001L 06051L O6101L O06201L 
TOTAL RESIDUE RESIDUE RESIDUE RESIDUE CARBON CARBON CARBON BICARBONT. 
DISSOLVED = NONFILTR. FIXED FILTERABLE FIXED TOTAL TOTAL DISSOLVED (CALCD.) 
SOLIDS NONFILTR. FILTERABLE ORGANIC INORGANIC ORGANIC 
(CALCD. ) Cc C Cc HCO3 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 1 1 1 
LOW 169 3.0 18.0 
HIGH 169 3.0 18.0 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 
BACKUP CODES 
06401L 07002L 07105L 07306L O7551L O8401L 09105L 11103L V1201L 
FREE CO2 NITROGEN NITROGEN NITROGEN NITROGEN OXYGEN FLUORIDE SODIUM SODIUM 
(CALCD.) TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED CONSUMED DISSOLVED DISSOLVED ABSORPTION 
KJELDAHL NO3 & NO2 NITRATE AMMONIA RATIO 
co2 N N N N 02 F NA 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L REL UNITS 
SAMPLES 1 1 1 1 1 
LOW 1.5 0.040 0.11 2.6 0.09 
HIGH 1.5 0.040 0.11 2.6 0.09 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES O6L 


SPECIFIC 
CONDUCT 


12102L 
MAGNESIUM 
DISSOLVED 


MG 
MG/L 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTO9CAO0005 FOR PERIOD 02/03/73 To 02/03/73 
LAT. 6T° 2537" “LONGHDN 4390 “Ser or? 
KLUANE RIVER AT W.S.C. GAUGE BELOW KLUANE LAKE, YUKON TERRITORY 


43101L 14101L 15413L 15363L 15255L 16303L 17203L 19103L 
ALUMINUM SILICA | PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE CHLORIDE POTASSIUM 
DISSOLVED _— REACTIVE TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO PO4 
AL Mey Pp P P S04 tele K 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 1 1 1 1 1 1 
LOW 4.3 0.003 L.002 50.4 0.7 3.3 
HIGH 4.3 0.003 L.002 50.4 0.7 3.3 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 
BACKUP CODES 02L 
25304P 26102L 26305P 27302P 28302P 29105L 29305L 29305P 
MANGANESE IRON IRON COBALT NICKEL COPPER COPPER COPPER 
EXTRBLE. DISSOLVED _‘ EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED —_ EXTRBLE. EXTRBLE. 
MN FE FE CO NI CU CU CU 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 1 1 1 1 
LOW 0.06 L.05 L.001 L.001 
HIGH 0.06 L.05 L.001 L.001 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 
BACKUP CODES o4P 
30305P 33103L 42302P 47301P 48302P 56301P 80311P 82103L 
ZINC ARSENIC MOLYBDENUM SILVER CADMIUM BARIUM MERCURY LEAD 
EXTRBLE. DISSOLVED —EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED 
ZN AS MO AG cD BA HG PB 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L UG/L MG/L 
SAMPLES 1 1 1 
LOW 0.005 0.007 L.001 
HIGH 0.005 0.007 L.001 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


20108L 
CALCIUM 
DISSOLVED 


CA 
MG/L 


OIL 


30105L 
ZINC 
DISSOLVED 


ZN 
MG/L 


82302L 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


25101L 
MANGANESE 
DISSOLVED 


MN 
MG/L 


04L 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


82302P 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


STATION OOYTOSCDO001 


LAT 


63 * 


8 ' 


59" 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 


139° 33° 10" 


YUKON RIVER ABOVE WHITE RIVER. YUKON TERRITORY 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


106031 
HARDNESS 
TOTAL 


72.4 
80.2 
88.2 


00203L 
TOTAL 
DISSOLVED 
SOLIDS 
(CALCD. ) 
MG/L 
1 
95 
95 


O6401L 
FREE CO2 
(CALCD.) 


co2 
MG/L 
5 
0.3 
2.6 
1.8 
1.0 


10401L 
RESIDUE 
NONFILTR. 


122 


07002L 
NITROGEN 
TOTAL 
KJELDAHL 
N 
MG/L 


ALKALINITY 
TOTAL 


ACO3 
MG/L 


10501L 
RESIDUE 
FIXED 
NONFILTR. 


MG/L 
2 
19 
179 


99 
113 


99 


07105L 
NITROGEN 
DISSOLVED 
NO3 & NO2 
N 
MG/L 


1 
0.590 
0.590 


O6L 


1OSIL 2011 020731 
ALKALINITY COLOUR TURBIDITY 
PHENOL- APPARENT 
PHTHALEIN 
ACOS3 
MG/L REL UNITS 
5 5 5 
0 LS 0.2 
0 40 54.0 
0 16 47.5 
0 16 23.4 
oO 5 fe 
0 5 3.5 
@) 25 28.0 
10451L 10551L O6001L 
RESIDUE RESIDUE CARBON 
FILTERABLE FIXED TOTAL 
FILTERABLE ORGANIC 
C 
MG/L MG/L MG/L 
1 
2.0 
2.0 
O7306L O7551L O8401L 
NITROGEN NITROGEN OXYGEN 
DISSOLVED DISSOLVED CONSUMED 
NITRATE AMMONIA 
N N 02 
MG/L MG/L MG/L 


FOR PERIOD 03/04/73 TO 11/12/73 
LONG 


605 1L 
CARBON 
TOTAL 
INORGANIC 


09105L 
FLUORIDE 
DISSOLVED 


(SUMMARY) 


06301 


BICARBONT. CARBONATE 


(CALCO.) 


co3 
MG/L 


oooow 


ooo 


12102) 


Vel 


MAGNESIUM 


MG 
MG/L 


02114 20411 
STABILITY SPECIFIC 
INDEX CONDUCT 
ALS 
PH UNIT cM 
1 § 
8.4 137 
8.4 188 
162 
22 
147 
158 
180 
CARBON 
DISSOLVED (CALCD.) 
ORGANIC 
Cc HCO3 
MG/L MG/L 
5 
5 
92 
70 
37 
Te 
83 
91 
11103L 11201L 
SODIUM SODIUM 
DISSOLVED ABSORPTION DISSOLVED 
RATIO 
NA 
MG/L REL UNITS 
a S 
4.5 0.08 
2.0 0.09 
Fs 0.08 
0.2 0.01 
1.6 0.08 
1.6 0.08 
2.0 0.09 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTO9CDO0001 FOR PERIOD 03/04/73 To 11/12/73 


LAT. 63°° UB" 59" =. LONG: 1392" 32%) 10” 
YUKON RIVER ABOVE WHITE RIVER, YUKON TERRITORY 
13101L 14101L 15413L 15363L £52555 16303L 17203L 19103L 20103L 
ALUMINUM SILICA PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE CHLORIDE POTASSIUM CALCIUM 
DISSOLVED REACTIVE TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO PO4 
AL Slo2 ‘2 Pp Pp S04 GE K CA 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 1 1 1 5 5 5 5 
LOW 5.6 L.001 L.002 13.3 0.4 Os “ATs 
HIGH 5.6 L.001 L.002 15.1 1.0 won ary 
AVERAGE 14.3 0.6 Owe 22:7 
STD.DEV 0.7 0.3 0.2 4.0 
PERCNT:10TH 
25TH 14.0 0.4 0.6 20.1 
MEDIAN 50TH 14.5 0.4 OB? 232 
75TH 14.8 0.8 OS 24a8 
90TH 
BACKUP CODES 02L O6L O1L 
25304P 26102L 26305P 27302P 28302P 29105L 29305L 29305P 30105L 
MANGANESE IRON IRON COBALT NICKEL COPPER COPPER COPPER ZINC 
EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED 
MN FE EE co NI Cu CU Cu ZN 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 1 1 1 
LOW 0.040 L.001 0.005 
HIGH 0.040 L.001 0.005 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


25101L 
MANGANESE 
DISSOLVED 


MN 
MG/L 


O4L 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


STATION OOYTOSDCO0001 
26 " 


LAT 


63° 35° 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 


LONG 


53 ' 48 " 


FOR PERIOD 24/04/69 TO 27/11/73 
135 © 


STEWART RIVER AT W.S.C. GAUGE JUST EAST OF MAYO, YUKON TERRITORY 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


106031 


HARDNESS PH 


TOTAL 
CACO3 
MG/t PH UNITS 
14 14 
67.4 7.6 
182. 8.6 
11%. 7.9 
35. 0.2 
76.5 rey 
84.2 7.8 
121. 7.9 
150. 8.0 
151. 8.2 
00203L 10401L 
TOTAL RESIDUE 
DISSOLVED NONFILTR. 
SOLIDS 
(CALCD. ) 
MG/L MG/L 
9 3 
74 29 
197 139 
130 86 
42 55 
74 
89 
142 90 
157 
197 
O06401L 07002L 
FREE CO2 NITROGEN 
(CALCD.) TOTAL 
KJELDAHL 
co2 N 
MG/L MG/L 
14 1 
0.5 2 
3.8 Ls 
2.0 
0.8 
1.0 
1 
2.3 
25 
2.8 


1o1ott 51 
ALKALINITY 


ALKALINITY 
TOTAL PHENOL- 
PHTHALEIN 
ACO3 CACO3 
MG/L MG/L 
14 14 
51 0 
133 3 
82 0 
24 1 
56 Oo 
59 0 
82 0 
101 0 
107 0 
10501L 10451L 
RESIDUE RESIDUE 
FIXED FILTERABLE 
NONFILTR. 
MG/L MG/L 
3 1 
15 123 
106 123 
69 
48 
85 
07105L 07306L 
NITROGEN NITROGEN 
DISSOLVED DISSOLVED 
NO3 & NO2 NITRATE 
N N 
MG/L MG/L 
9 
L.001 
2.30 
0.33 
0.74 
L.001 
0.030 
0.080 
0.170 
2.30 


Sn 


COLOUR 


APPARENT 
4£ JNITS ' 
14 14 
L5 0.5 
70 94.0 
21 25.6 
21 27.1 
L5 1.0 
L5 ra 
10 19.5 
30 38.0 
60 63.0 
10551L O6001L 
RESIDUE CARBON 
FIXED TOTAL 
FILTERABLE ORGANIC 
Cc 
MG/L MG/t 
1 3 
78 1.0 
78 11.3 
6.4 
5.2 
7.0 
07551L O8401L 
NITROGEN OXYGEN 
DISSOLVED CONSUMED 
AMMONIA 
N 02 
MG/L MG/L 
1 
| 
4 


a1 


TURBIDITY SATURATION 


INDEX 


O6051L 
CARBON 
TOTAL 
INORGANIC 


C 
u 


MG/L 


13.0 


09105L 
FLUORIDE 


DISSOLVED 


O4L 


SUMMARY) 


a4 


STABILITY 
INDEX 


061 0 1 uc 
CARBON 
DISSOLVED 
ORGANIC 


Cc 
MG 


11703L 
SODIUM 


NA 
MG/L 
14 

0.7 


204 11 
SPECIFIC 
CONDUCT 


062011 
BICARBONT. 
(CALCD.) 


11201L 


SODIUM 
RATIO 


REL. UNITS 


14 

0.04 
0.09 
0.06 
0.02 


0.04 
0.05 
0.06 
0.07 
0.08 


—_ 


12102L 
MAGNESIUM 


DISSOLVED ABSORPTION DISSOLVED 


MG 
MG/L 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


STATION OOYTO9DCO0001 


LAT. 


63* 


35° 


26" 


LONG. 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


5204 


48" 


FOR PERIOD 24/04/69 TO 27/11/73 
135° 


STEWART RIVER AT W.S.C. GAUGE JUST EAST OF MAYO, YUKON TERRITORY 


13101L 


ALUMINUM 
DISSOLVED 


AL 
MG/L 


25304P 


MANGANESE 


EXTRBLE. 


30305P 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


14101L 
SILICA 
REACTIVE 


S$!02 
MG/L 


10 
2.8 
5.7 
4.4 
1.0 


3.2 
3.6 
4.4 
5.5 
of 


O2L OSL 


26102L 
IRON 


DISSOLVED 


FE 
MG/L 


4 
L.001 
0.020 
0.006 
0.010 


L.001 
L.001 
0.011 


33103L 
ARSENIC 
DISSOLVED 


AS 
MG/L 


15413L 15363L 15255L 16303L 
PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE 
TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO PO4 
P P i? S04 
MG/L MG/L MG/L MG/L 
1 3 4 14 
0.066 L.001 L.002 17.1 
0.066 0.007 L.002 49.7 
0.003 34.1 
0.003 12.5 
19.3 
L.002 21.0 
L.001 L.002 35.7 
L.002 46.8 
48.7 
O6L 57L O1L 
26305P 27302P 28302P 29105L 
IRON COBALT NICKEL COPPER 
EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED 
GE co NI Cu 
MG/L MG/L MG/L MG/L 
1 1 1 3 
0.83 L.001 L.001 L.001 
0.83 L.001 L.001 0.028 
0.010 
0.015 
0.002 
04P 
42302P 47301P 48302P 56301P 
MOLYBDENUM SILVER CADMIUM BARIUM 
EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. 
MO AG cD BA 
MG/L MG/L MG/L MG/L 
1 1 1 
0.0002 L.001 0.5 
0.0002 L.001 0.5 


17203L 


CHLORIDE 
DISSOLVED 


29305L 
COPPER 


EXTRBLE. 


Cu 
MG/L 


{ 
L.01 
L.01 


O6L 


80311P 


MERCURY 
EXTRBLE. 


HG 
UG/L 
1 
L.05 
L.05 


19103L 


POTASSIUM 
DISSOLVED 


29305P 
COPPER 


EXTRBLE. 


cu 
MG/L 
1 
0.003 
0.003 


82103L 
LEAD 


DISSOLVED 


PB 
MG/L 
4 
L.001 
L.05 
0.02 
0.02 


0.004 
0.011 
L.03 


O1L 


20103L 
CALCIUM 
DISSOLVED 


30105L 
ZINC 
DISSOLVED 


ZN 
MG/L 


0.004 


82302L 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


25101L 
MANGANESE 
DISSOLVED 


MN 
MG/L 


O4L 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


O4L 


82302P 
LEAD 
EXTRBLE. 
PB 
MG/L 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTOSDDO0001 FOR PERIOD 13/03/69 TO 28/11/73 
LAT GS” 2° as" LONG 136" “401 "367 


STEWART RIVER AT W.S.C. GAUGE AT THE BRIDGE ON THE WHITEHORSE-MAYO HWY 
AT STEWART CROSSING, YUKON TERRITORY 


10602 103011 +0101 10151L 02011 520723 54 nAot 2041 920415 


HARDNESS PH ALKALINITY ALKALINITY COLOUR TURBIDITY SATURATION STABILITY SPECIFIC SPECIFIC 


TOTAL TOTAL PHENOL- APPARENT INDEX INDEX CONDUCT. CONOUCT 
PHTHALEIN 
MG/L PH UNITS M $/L MG/L REL UNITS JTU PH UNITS PH UNIT M US/CM 
SAMPLES 17 17 17 17 17 17 12 12 17 1 
LOW 71.2 7.6 55 0 L5 0.5 -0.5 7.2 151 180 
HIGH 177. 8.5 135 3 40 105 0.4 8.8 361 180 
AVERAGE 120. 7.9 88 0 i). 20 0.0 7.9 236 
STD.DEV 30. 0.2 24 1 11 28 0.3 0.4 55 
PERCNT:10TH 76.2 7.6 57 0 L5 1.2 -0.3 7.4 154 
25TH 99.0 7.8 69 0 5 2.7 -0.2 7.7 204 
MEDIAN 50TH 122. 7.9 83 0 5 5.8 0.0 7.9 238 
75TH 144, 8.0 109 0 20. 23.0 0.2 8.2 269 
90TH 159. 8.2 128 0 30 54.0 0.3 8.5 293 
BACKUP CODES 
00203L 10401L 10501L 10451L 10551L O6001L O6051L O6101L O6201L O6301L 
TOTAL RESIDUE RESIDUE RESIDUE RESIDUE CARBON CARBON CARBON BICARBONT. CARBONATE 
DISSOLVED NONFILTR. FIXED FILTERABLE FIXED TOTAL TOTAL DISSOLVED (CALCD.) (CALCD) 
SOLIDS NONFILTR. FILTERABLE ORGANIC INORGANIC ORGANIC 
(CALCD. ) Cc Cc C HCO3 co3 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 12 6 5 1 1 4 4 17 17 
LOW 78 35 33 152 137 0.0 0.0 67 0 
HIGH 191 223 203 152 137, 11.0 17.0 165 4 
AVERAGE 139 106 105 5.8 9.4 107 0 
STD.DEV 30 70 66 5.1 7.0 29 1 
PERCNT:10TH 107 69 0 
25TH 124 41 58 1.5 4.7 85 0 
MEDIAN 50TH 139 100 102 6.0 9.7 101 0 
75TH 159 139 130 10.0 13.5 133 0 
90TH 167 156 0 
BACKUP CODES 
06401L 07002L 07105L O7306L O7S551L O8401L 09105L 11103L 11201L 12102L 
FREE CO2 NITROGEN NITROGEN NITROGEN NITROGEN OXYGEN FLUORIDE SODIUM SODIUM MAGNESIUM 
(CALCD.) TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED CONSUMED DISSOLVED DISSOLVED ABSORPTION DISSOLVED 
KJELDAHL NO3 & NO2 NITRATE AMMONIA RATIO 
co2 N N N N 02 F NA MG 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L REL. UNITS MG/L 
SAMPLES 17 1 12 2 2 8 17 16 
LOW 0.6 L.5 0.016 La 19) L.05 0.7 0.04 
HIGH 4.3 L.5 0.520 0.1 2.0 0.16 3.1 0.11 
AVERAGE 2.2 0.128 0.1 2.0 0.08 1.6 0.06 
STD.DEV 1.1 0.134 0.0 0.1 0.04 0.6 0.02 
PERCNT:10TH 0.8 0.030 0.8 0.04 
25TH 1.5 0.036 0.05 1.2 0.05 
MEDIAN SOTH 24 0.115 0.1 2.0 0.06 1.5 0.06 
75TH 2.8 0.145 L.o9 1.9 0.07 
90TH 4.2 0.160 2.1 0.08 


BACKUP CODES O6L O4L 


2 
ri 
ts 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTO9DDO0001 FOR PERIOD 13/03/69 TO 28/11/73 
LAT. 63° 22" -56""" ONG: 136, 40%) 59° 


STEWART RIVER AT W.S.C. GAUGE AT THE BRIDGE ON THE WHITEHORSE-MAYO HWY 
AT STEWART CROSSING, YUKON TERRITORY 


13101L 14101L 15413L 15363L 15255L 16303L 17203L 19103L 
ALUMINUM SILICA PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE CHLORIDE POTASSIUM 
DISSOLVED — REACTIVE TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO P04 
AL slo2 P P P SO4 CL K 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
13 2 5 4 WA Iz 74 
Lats 0.013 L.001 L.002 Ooze 0.1 0.4 
10.1 0.090 0.013 0.007 48.7 1.0 1.0 
5.0 0.052 0.005 0.003 32.2 0.5 0.6 
onl 0.054 0.005 0.003 10.9 0.2 0.2 
Zo AGA 0.2 0.4 
4.3 L.001 L.002 26.0 0.3 0.4 
4.6 0.052 0.004 L.002 34.3 0.4 0.5 
out 0.007 0.005 37.8 0.6 0.7 
8.0 44.8 0.8 0.8 
02L O5L O6L 64L 59L O1L O6L 
25304P 26102L 26305P 27302P 28302P 29105L 29305L 29305P 
MANGANESE IRON IRON COBALT NICKEL COPPER COPPER COPPER 
EXTRBLE. DISSOLVED _—_ EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED —__ EXTRBLE. EXTRBLE. 
MN FE FE co NI cu CU CU 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
1 6 2 1 1 5 1 
0.09 0.010 0.020 L.001 0.002 L.001 0.004 
0.09 0.060 1.20 L.001 0.002 L.01 0.004 
0.023 0.61 0.00 
0.020 0.83 0.00 
0.010 0.001 
0.015 0.61 0.003 
0.030 0.005 
O4P 02L O6L 
30305P 33103L 42302P 47301P 48302P 56301P 80311P 82103L 
ZINC ARSENIC MOLYBDENUM _ SILVER CADMIUM BARIUM MERCURY LEAD 
EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. — EXTRBLE. EXTRBLE. | EXTRBLE. = EXTRBLE. = DISSOLVED 
ZN AS MO AG cD BA HG PB 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L UG/L MG/L 
1 1 1 1 1 5 
0.018 0.0002 L.001 0.4 L.05 L.001 
0.018 0.0002 L.001 0.4 L.05 L.05 
0.01 
0.02 
L.001 
L.001 
0.004 
O1L 


20103L 
CALCIUM 
DISSOLVED 


CA 
MG/L 
17 
22.4 
49.2 
33.4 
19 


23.1 
26.7 
32.9 
40.8 
42.2 


OIL 


30105L 
ZINC 
DISSOLVED 


82302L 


LEAD 
EXTRBLE. 


25101L 
MANGANESE 
DISSOLVED 


04L 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


82302P 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 
1 
0.001 
0.001 


STATION OOYTOSDDO0002 


LAT 


63 © 


56 * 


36 " 


DISCHARGE, YUKON TERRITORY 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


HARDNESS 


TOTAL 


CACO3 


MG/L 


00203L 
TOTAL 


DISSOLVED 


SOLIDS 
(CALCD. } 
MG/L 

5 
108 
678 
362 
246 


181 
284 
557 


O6401L 
FREE CO2 
(CALCD.) 


10301L 


PH UNITS 


10401L 
RESIDUE 
NONFILTR. 


MG/L 


07002L 
NITROGEN 
TOTAL 
KJELDAHL 
N 
MG/L 


ALKALINITY ALKALINITY 


TOTAL 


CACO3 
MG/L 


10501L 
RESIDUE 
FIXED 
NONFILTR. 


MG/L 


07105L 
NITROGEN 
DISSOLVED 
NO3 & NO2 
N 
MG/L 


S 
L.005 
0.452 
0.102 
0.196 


L.005 
0.020 
0.027 


LONG 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


FOR PERIOD 
135 © 
SANDY CREEK AT KENO ROAD BRIDGE 1.5 MILES DOWNSTREAM OF CALUMET MINE WATER 


10151L 


ooooo oo0ocoe-— 


10451L 
RESIDUE 


FILTERABLE 


MG/L 


07306L 
NITROGEN 
DISSOLVED 
NITRATE 
N 
MG/L 


15/07/69 to 04/09/73 


26 ' 


COLOUR TURBIDITY 


APPARENT 


10551L 
RESIDUE 
FIXED 


FILTERABLE 


MG/L 


O7551L 
NITROGEN 


DISSOLVED 


AMMONIA 
N 
MG/L 


32 " 


O6001L 
CARBON 
TOTAL 
ORGANIC 


08401L 
OXYGEN 


CONSUMED 


02 
MG/L 


O6051L 
CARBON 
TOTAL 
INORGANIC 


MG u 
1 

16.0 

16.0 


097 05L 
FLUORIDE 
DISSOLVED 


F 
MG/L 


O6101L 


CARBON 


DISSOLVED 


ORGANIC 
Cc 
MG/L 


11703L 


SODIUM 


NA 
MG/L 


06201L 
BICARBONT. 
(CALCD.) 


HCO3 
MG/L 
11 
6 
89 
50 
22 


11201L 
SODIUM 


RATIO 


REL. UNITS 


SPECIFIC 
CONDUCT 


O6301L 
CARBONATE 
(CALCD.) 


co3 
MG/L 


_ 


oooo°c oo0oco-— 


12102L 
MAGNESIUM 


DISSOLVED ABSORPTION DISSOLVED 


MG 
MG/L 


13.0 


STATION OOYTOS9DDO0002 


LAT. 63° 55' 36" LONG 


SANDY CREEK AT KENO ROAD BRIDGE 1.5 MILES DOWNSTREAM OF CALUMET MINE WATER 


DISCHARGE, YUKON TERRITORY 


13101L 14101L 15413L 
ALUMINUM SILICA 
DISSOLVED REACTIVE TOTAL 
PHOSPHATE 
AL slo2 Pp 
MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 5 
LOW 3.0 
HIGH 9.2 
AVERAGE 5.9 
STD.DEV 3.0 
PERCNT:10TH 
25TH 3.0 
MEDIAN 50TH 5.5 
75TH 8.6 
90TH 
BACKUP CODES 02L 
25304P 26102L 26305P 
MANGANESE IRON IRON 
EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. 
MN res FE 
MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 6 10 
LOW 0.06 0.030 
HIGH 0.35 1.10 
AVERAGE 0.22 0.31 
STD.DEV 0.13 0.32 
PERCNT:10TH 0.05 
25TH 0.10 0.08 
MEDIAN 50TH 0.23 0.24 
75TH 0.34 0.400 
90TH 0.79 
BACKUP CODES 04L O02L 04P O4L 
30305P 33103L 42302P 
ZINC ARSENIC MOLYBDENUM 
EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. 
ZN AS MO 
MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 4 5 
LOW 0.58 L.005 
HIGH 8.20 0.010 
AVERAGE 3.72 0.006 
STD.DEV 3.74 0.002 
PERCNT:10TH 
25TH 0.63 L.005 
MEDIAN 50TH 3.04 L.005 
75TH 6.80 0.007 
90TH 
BACKUP CODES 04P O1L 


FOR PERIOD 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


T35"¢ 266532 ™ 


15363L 15255L 16303L 


PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE 


DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
INORG. PO4 ORTHO PO4 
P P SO4 
MG/L MG/L MG/L 
11 
25.4 
465. 
193. 
124. 
87.0 
130. 
163. 
201. 
374. 
27302P 28302P 29105L 
COBALT NICKEL COPPER 
EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED 
co NI cu 
MG/L MG/L MG/L 
47301P 48302P 56301P 
SILVER CADMIUM BARIUM 
EXTRBLE. EXTRBLE. — EXTRBLE. 
AG cD BA 
MG/L MG/L MG/L 


15/07/69 To 04/09/73 


17203L 
CHLORIDE 
DISSOLVED 


CL 
MG/L 


29305L 
COPPER 
EXTRBLE. 


CU 
MG/L 


80311P 
MERCURY 
EXTRBLE. 


HG 
UG/L 


19103L 
POTASSIUM 
DISSOLVED 


29305P 
COPPER 
EXTRBLE. 


cu 
MG/L 
5 
L.001 
0.002 
0.001 
0.001 


0.001 
0.001 
0.002 


82103L 
LEAD 
DISSOLVED 


PB 
MG/L 


20103L 
CALCIUM 
DISSOLVED 


CA 
MG/L 


30105L 
ZINC 
DISSOLVED 


ZN 
MG/L 


EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


25101L 


MANGANESE 
DISSOLVED 


MN 
MG/L 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


O04L 


82302P 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 
5 
L.001 
0.009 
0.003 
0.004 


L.001 
L.001 
L.001 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 

AVERAGE 

STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN SOTH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTOSDDO003 FOR PERIOD 15/07/69 TO 13/10/73 
LAT 63° 56° 7" LONG 135° 34' 14” 


SOUTH MCQUESTEN RIVER AT UNITED KENO HILL MINES FRESHWATER PUMPHOUSE 
ABOUT 4 MILES NORTHWEST OF ELSA, YUKON TERRITORY 


SPECIFIC 
CONDUCT. 


063011 
CARBONATE 
(CALCD.) 


CcO3 
MG/L 


_ 


-~os.os 


oooo°oo 


12102L 


MAGNESIUM 


MG 
MG/L 


10603L 103011 10104 TONSIL 2011 020734 2100 211 20411 
HARDNESS PH ALKALINITY ALKALINITY COLOUR TURBIDITY SATURATION STABILITY SPECIFIC 
TOTAL TOTAL PHENOL- APPARENT INDEX INDEX CONDUCT. 
PHTHALEIN 
ACO3 CACO3 CACO3 CALCO } 
MG/L PH UNITS M MG/L REL NITS T PH T is M 
11 15 14 15 15 14 7 rs 15 
97.9 7.2 45 0 5 0.2 -1.1 6.7 169 
535. 8.5 163 3 100 16.0 0.8 9.5 1000 
170. t8 93 0 21 3.6 0.0 t9 318 
125. 0.3 31 1 24 4.7 0.6 1.0 208 
107. 7.6 71 0 5 0.5 187 
110. 7.8 75 0 5 0.9 -0.5 7.0 199 
126. 7.9 88 0 12 1.4 0.0 o9 246 
162. 8.1 102 0 30 4.0 0.6 8.7 401 
204. 8.3 149 0 40 12.0 446 
00203L 10401L 10501L 10451L 10551L O6001L O6051L 06101L 06201L 
TOTAL RESIDUE RESIDUE RESIDUE RESIDUE CARBON CARBON CARBON BICARBONT. 
DISSOLVED NONFILTR. FIXED FILTERABLE FIXED TOTAL TOTAL DISSOLVED (CALCD) 
SOLIDS NONFILTR. FILTERABLE ORGANIC INORGANIC ORGANIC 
(CALCD. ) Cc Cc Cc HCO3 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
if 3 3 2s 6 14 
104 6 3 1.8 1.8 55 
237 41 12 18.5 18.5 199 
163 21 8 10.8 7.2 113 
53 18 5 tz 5.9 37 
86 
109 6.5 3.2 91 
142 15 10 9.5 6.4 107 
227 Lh bee 117 
182 
06401L 07002L 07105L 07306L O7551L 08401L 09105L 11103L 112011 
FREE CO2 NITROGEN NITROGEN NITROGEN NITROGEN OXYGEN FLUORIDE SODIUM SODIUM 
(CALCD.) TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED CONSUMED DISSOLVED DISSOLVED ABSORPTION DISSOLVED 
KJELDAHL NO3 & NO2 NITRATE AMMONIA RATIO 
co2 N N N N 02 F NA 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L REL UNITS 
14 7 7 7 
0.6 L.005 0.7 0.03 
5.5 0.131 3.6 0.12 
2.3 0.027 2.0 0.07 
1.2 0.047 1.3 0.04 
2 
1.4 L.005 0.9 0.04 
2.2 L.005 1.3 0.05 
2.8 0.036 3.4 0.114 
3.4 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTOS9DDO003 FOR PERIOD 15/07/69 To 13/10/73 
Age 63:7 56." 47,” LONG. 1355% S4ar 014." 


SOUTH MCQUESTEN RIVER AT UNITED KENO HILL MINES FRESHWATER PUMPHOUSE 
ABOUT 4 MILES NORTHWEST OF ELSA, YUKON TERRITORY 


13101L 141401L 15413L 15363L 15255L 16303L 17203L 19103L 
ALUMINUM SILICA PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE CHLORIDE POTASSIUM 
DISSOLVED REACTIVE TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO PO4 
AL $102 P P P $04 CL K 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
a 14 7 i 
3.0 24.5 0.3 0.3 
8.0 437. 2.0 1.0 
5.4 67. 0.9 0.6 
28 107. 0.7 0.3 
PU lf? 
3.3 29.2 0.4 os 
4.6 36.4 0.5 0.4 
7.8 57.9 1.5 1.0 
62.0 
02L 
25304P 26102L 26305P 27302P 28302P 29105L 29305L 29305P 
MANGANESE IRON IRON COBALT NICKEL COPPER COPPER COPPER 
EXTRBLE. DISSOLVED —EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED _—_ EXTRBLE. EXTRBLE. 
MN FE FE co NI CU CU CU 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
7 1 16 9 7 
0.03 L.001 0.100 L.001 0.001 
9.80 L.001 0.730 0.02 0.12 
1.45 0.309 0.01 0.02 
3.68 0.185 0.01 0.04 
Ons L.001 
0.05 0.140 L.01 0.001 
0.06 0.29 L.01 0.002 
0.11 0.44 L.01 0.005 
0.530 0.02 
04P 02L O6L o6P 
30305P 33103L 42302P 47301P 48302P 56301P 80311P 82103L 
ZINC ARSENIC MOLYBDENUM _ SILVER CADMIUM BARIUM MERCURY LEAD 
EXTRBLE. DISSOLVED —_EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED 
ZN AS MO AG cD BA HG PB 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L UG/L MG/L 
6 6 
0.020 0.000 
1.08 L.010 
0.22 0.005 
0.42 0.004 
0.03 0.001 
0.04 0.005 
0.10 0.009 
o4P O1L 


20103L 


CALCIUM 
DISSOLVED 


O1L 


30105L 
ZINC 


DISSOLVED 


ZN 
MG/L 


82302L 
LEAD 


EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


25101L 


MANGANESE 
DISSOLVED 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


10 
0.01 
0.570 
0.112 
0.166 


0.02 
0.04 
0.06 
0.13 
0.350 


O4L 


82302P 
LEAD 
EXTRBLE. 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN SOTH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTOSDD0004 FOR PERIOD 19/05/70 To 04/09/73 
LAT a” SS" LONG 135° 41' 25" 


FLAT CREEK AT BRIDGE ON SHANGHAI ROAD ABOUT 200 YARDS FROM MOUTH DOWNSTREAM 
OF UNITED KENO HILL MINES, YUKON TERRITORY 


139101 14701 154131 153631 152551 162031 172031 191031 20103 


ALUMINUM SILICA PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE CHLORIDE POTASSIUM CALCIUM 
DISSOLVED REACTIVE TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED OISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO PO4 
AL sio2 P ia ia SO4 CL , A 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG MG/L MG M 
1 7 1 1 2 
3.1 50.5 0.7 0.8 31.0 
3.1 131. 0.7 0.8 80.4 
83. 55.7 
26. 34.9 
68.6 
76.7 55.7 
101. 
02L 1 
25304P 26102L 26305P 27302P 28302P 29105L 29305L 29305P 30105 
MANGANESE IRON IRON COBALT NICKEL COPPER COPPER COPPER ZINC 
EXTRBLE. DISSOLVED ~ EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED 
MN FE FE co NI Cc CU Cu ZN 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
6 7 1 6 
0.18 0.330 0.02 0.006 
2.20 1.20 0.02 0.02 
1.16 0.82 0.02 
0.74 0.35 0.01 
0.49 0.46 0.01 
1.25 0.76 0.02 
1.60 1.20 0.02 
O4P 02L O6L o6P 
, 
30305P 33103L 42302P 47301P 48302P 56301P 80311P 82103L 82302L 
ZINC ARSENIC MOLYBDENUM _ SILVER CADMIUM BARIUM MERCURY LEAD LEAD 
EXTRBLE. DISSOLVED  EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED  EXTRBLE. 
ZN AS MO AG co BA HG PB PB 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L UG/L MG/L MG/L 
5 3 
0.70 L.005 
8.60 L.010 
2.33 
3,51 
0.72 
0.80 L.005 
0.82 
o4P O1L 


76101 


MANGANESE 
OISSOL VED 


MIN 


MG/L 


0.94 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


STATION OOYTO9DDO0004 


LAT. 


63 ° 


Ls ag 


10.” 


FOR PERIOD 
LONG. 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


5" 417 


19/05/70 To 04/09/73 
25 W 


FLAT CREEK AT BRIDGE ON SHANGHAI ROAD ABOUT 200 YARDS FROM MOUTH DOWNSTREAM 
OF UNITED KENO HILL MINES, YUKON TERRITORY 


10603L 
HARDNESS 
TOTAL 


CACO3 
MG/L 


6 
128. 
278. 
205. 

525 


188. 
195. 
248. 


00203L 
TOTAL 
DISSOLVED 
SOLIDS 
(CALCD. ) 
MG/L 
1 
134 
134 


06401L 
FREE CO2 
(CALCD.) 


co2 
MG/L 


Uf 
tA 
3.5 
2.0 
0.8 


10301L 
PH 


PH UNITS 


if 
7.5 
8.4 
8.0 
0.3 


TAS 
8.0 
8.3 


10401L 
RESIDUE 
NONFILTR. 


07002L 
NITROGEN 
TOTAL 
KJELDAHL 
N 
MG/L 


10101L 
ALKALINITY 
TOTAL 


10501L 
RESIDUE 
FIXED 
NONFILTR. 


MG/L 


07105L 
NITROGEN 
DISSOLVED 
NO3 & NO2 
N 
MG/L 


1 


L.005 
L.005 


10151L 02011L 
ALKALINITY | COLOUR 
PHENOL- = APPARENT 
PHTHALEIN 
CACO3 
MG/L REL. UNITS 
if 7 
0 18 
3 100 
0 49 
1 26 
0 30 
0 50 
0 50 
10451L 10551L 
RESIDUE RESIDUE 
FILTERABLE FIXED 
FILTERABLE 
MG/L MG/L 
07306L O7551L 
NITROGEN —_— NITROGEN 
DISSOLVED DISSOLVED 
NITRATE AMMONIA 
N N 
MG/L MG/L 


02073L 


TURBIDITY 


JTU 


7 
0.6 
15.0 
5.9 
5.0 


0.7 
5.7 
8.4 


O6001L 
CARBON 
TOTAL 


ORGANIC 


Cc 
MG/L 
1 
25.0 
25.0 


08401L 
OXYGEN 


CONSUMED 


02 
MG/L 


00210L 
SATURATION 
INDEX 


(CALCD. ) 
PH UNITS 


1 
-0.8 
-0.8 


06051L 
CARBON 
TOTAL 
INORGANIC 
Cc 
MG/L 


09105L 
FLUORIDE 
DISSOLVED 


00211L 
STABILITY 
INDEX 


(CALCD. ) 
PH UNITS 


1 
9.1 
a 


06101L 
CARBON 
DISSOLVED 
ORGANIC 
Cc 
MG/L 


1 


19.0 
19.0 


11103L 
SODIUM 
DISSOLVED 


02041L 02041S 
SPECIFIC SPECIFIC 
CONDUCT. CONDUCT. 
US/CM US/CM 
ve 
223 
500 
350 
100 
246 
342 
453 
06201L 06301L 
BICARBONT. CARBONATE 
(CALCD.) (CALCD.) 
HCO3 CO3 
MG/L MG/L 
7h vé 
49 0 
166 3 
121 0 
42 1 
87 0 
126 0 
165 0 
11201L 12102L 
SODIUM MAGNESIUM 


ABSORPTION DISSOLVED 
RATIO 


MG 
REL. UNITS MG/L 
1 1 
0.05 7.4 
0.05 7.4 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


63 © 


SOUTH MCQUESTEN RIVER AT ROAD BRIDGE DOWNSTREAM OF FLAT CREEK 
YUKON TERRITORY 


10603 


HARDNESS 


TOTAL 


00203L 
TOTAL 


DISSOLVED 


SOLIDS 
CALCD.) 
MG/L 

2 

87 
148 
118 
43 


118 


06401L 
FREE CO2 
(CALCD.) 


STATION OOYTOSDDO00S 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


53' 45" LONG 98: "12730" 


PH 


PH UNITS 


T 
7.6 
8.3 
8.0 
0.3 


10401L 
RESIDUE 
NONFILTR. 


MG/L 


40 


07002L 
NITROGEN 
TOTAL 
KJELDAHL 
N 
MG/L 


20111 


ALKALINITY ALKALINITY COLOUR 


TOTAL PHENOL- APPARENT 
PHTHALEIN 
CACO3 ACO3 
MG/L MG/L REL. UNITS 
7 Yj rs 
51 0 20 
100 0 100 
83 0 41 
17 0 28 
69 0 20 
88 0 30 
99 0 50 
1O501L 10451L 10551L 
RESIDUE RESIDUE RESIDUE 
FIXED FILTERABLE FIXED 
NONFILTR. FILTERABLE 
MG/L MG/L MG/L 
3 
4 
31 
18 
14 
20 
07105L 07306L 07551L 


NITROGEN NITROGEN NITROGEN 
DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
NO3 & NO2 NITRATE AMMONIA 
N N N 
MG/L MG/L MG/L 


2 
L.005 
L.005 


L.005 


2177 


06001L 
CARBON 
TOTAL 
ORGANIC 
c 
MG/L 
2 
4.6 
26.0 
15.3 
15.3 


15.3 


08401L 
OXYGEN 


CONSUMED 


02 
MG/L 


FOR PERIOD 19/05/70 To 04/09/73 


kia | 


INDEX 


CALOL 
PH UNITS 


-0.2 


O6051L 
CARBON 
TOTAL 
INORGANIC 


MG/L 


09105L 
FLUORIDE 


DISSOLVED 


TURBIDITY SATURATION STABILITY 


8.2 


06101L 
CARBON 
DISSOLVED 
ORGANIC 
Cc 
MG/L 


13.1 


11103L 


SODIUM 


NA 
MG/L 


1.0 


02041 
SPECIFIC 
CONDUCT. 


06201L 
BICARBONT. 
(CALCD.) 


119201L 
SODIUM 


RATIO 


REL. UNITS 


2 
0.03 
0.04 
0.04 
0.01 


0.04 


20416 
SPECIFIC 
CONDUCT 


S/CM 


ooo 


12102L 
MAGNESIUM 


DISSOLVED ABSORPTION DISSOLVED 


6.1 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTOSDDO005 FOR PERIOD 19/05/70 To 04/09/73 
LAT. 63;" 53:" 45) ‘tone’ 82186? “ASr3a" 


SOUTH MCQUESTEN RIVER AT ROAD BRIDGE DOWNSTREAM OF FLAT CREEK, 
YUKON TERRITORY 


13101L 14101L 15413L 15363L 15255L 16303L 17208L 19403L 20103L 25101L 
ALUMINUM SILICA | PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE CHLORIDE POTASSIUM CALCIUM MANGANESE 
DISSOLVED _—- REACTIVE TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO P04 
AL Sey P P P S04 CL K CA MN 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
2 7 2 2 3 
3.0 12.8 0.4 0.3 22.5 
3.8 119. 0.7 0.6 43.7 
3.4 41. 0.6 0.5 34.8 
0.6 S35: 0.2 0.2 11.0 
26.0 
3.4 30.3 0.6 0.5 38.3 
37.6 
O2L O1L 
25304P 26102L 26305P 27302P 28302P 29105L 29305L 29305P 30105L 30305L 
MANGANESE IRON IRON COBALT NICKEL COPPER COPPER COPPER ZINC ZINC 
EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED —_EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. 
MN FE FE co NI CU CU Cu ZN ZN 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
S vA 2 5 3 
0.06 0.140 L.01 0.002 0.08 
0.14 1.70 L.01 0.005 0.180 
0.11 0.59 0.003 0.137 
0.04 0.52 0.001 0.051 
0.08 0.220 0.002 
0.12 0.50 L.01 0.003 0.15 
0.14 0.61 0.004 
O4P 02L O6L O4L 
30305P 33103L 42302P 47301P 48302P 56301P 80311P 82103L 82302L 82302P 
ZINC ARSENIC MOLYBDENUM SILVER CADMIUM BARIUM MERCURY LEAD LEAD LEAD 
EXTRBLE. DISSOLVED  EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED —_EXTRBLE. EXTRBLE. 
ZN AS MO AG cD BA HG PB PB PB 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L UG/L MG/L MG/L MG/L 
4 4 1 5 
0.026 0.000 0.040 0.005 
0.09 0.030 0.040 0.027 
0.05 0.010 0.012 
0.03 0.014 0.009 
0.03 L.003 0.008 
0.05 0.005 0.008 
0.08 0.018 0.011 
o4P O1L 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTOSDDO006 FOR PERIOD 15/04/72 To 13/12/73 
LAT 63° 16' 55" LONG 130° 14:7 56" 
STEWART RIVER AT MOUTH, YUKON TERRITORY 


106031 TO3OIL 10101L 1O151L 207 11 020731 21 211 020411 020415 
HARDNESS PH ALKALINITY ALKALINITY COLOUR TURBIDITY SATURATION STABILITY SPECIFIC SPECIFIC 
TOTAL TOTAL PHENOL- APPARENT INDEX INDEX CONDUCT. CONDUCT 
PHTHALEIN 
) SACO3 CACO3 CALCC D 
MG/L PH UNITS MG/1 MG/L REL UNITS JTU PH UNITS PH UNITS S/CM 5/CM 
SAMPLES 8 8 a 8 8 8 3 3 8 
LOW 72.0 1.5 59 0 L5 0.2 -0.3 7.4 144 
HIGH 157, 8.2 124 0 30 58.0 0.4 8.7 340 
AVERAGE 121. 7.9 90 0 1 11.9 -0.1 8.0 240 
STD.DEV 31. 0.2 a0 0 10 19.4 0.4 0.7 68 
PERCNT:10TH 
25TH 95. 7.8 62 0 5 2.0 184 
MEDIAN 50TH 132. 7.9 92 0 5 4.7 -0.3 8.0 249 
75TH 143. 8.1 112 0 18 11.8 285 
90TH 
BACKUP CODES 
00203L 10401L 10501L 10451L 10551L O6001L O6051L 16101L O6201L 06301L 
TOTAL RESIDUE RESIDUE RESIDUE RESIDUE CARBON CARBON CARBON BICARBONT. CARBONATE 
DISSOLVED NONFILTR. FIXED FILTERABLE FIXED TOTAL TOTAL DISSOLVED (CALCD.) (CALCD.) 
SOLIDS NONFILTR. FILTERABLE ORGANIC INORGANIC ORGANIC 
(CALCD. ) Cc Cc Cc HCO3 co3 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 3 3 3 3 3 ri 7 
LOW 77 4 2 5.0 19.0 72 0 
HIGH 159 145 129 24.0 19.0 151 0 
AVERAGE 128 74 58 F152 19.0 110 0 
STD.DEV 44 71 65 10.7 0.0 30 0 
PERCNT:10TH 
25TH 75 0 
MEDIAN 50TH 147 73 42 6.0 19.0 113 0 
75TH 137 0 
90TH 
BACKUP CODES 
O6401L 07002L 07105L 07306L 07551L O08401L 09105L 11103L 11201L 12102L 
FREE CO2 NITROGEN NITROGEN NITROGEN NITROGEN OXYGEN FLUORIDE SODIUM SODIUM MAGNESIUM 
(CALCD.) TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED CONSUMED DISSOLVED DISSOLVED ABSORPTION DISSOLVED 
KJELDAHL NO3 & NO2 NITRATE AMMONIA RATIO 
co02 N N N N 02 F NA MG 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L REL. UNITS MG/L 
SAMPLES rd 4 3 8 8 
LOW 1.1 0.030 0.06 0.9 0.04 
HIGH 6.8 0.230 0.07 = 27 8 0.20 
AVERAGE 2.9 0.143 0.06 2.1 0.08 
STD.DEV rea 0.085 0.01 1S 0.05 
PERCNT:10TH 
25TH gfe 0.080 1.4 0.06 
MEDIAN 50TH y Ae 0.155 0.06 1.6 0.07 
75TH 4.8 0.205 2.0 0.07 
90TH 


BACKUP CODES O6L 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTOSDDO006 FOR PERIOD 15/04/72 To 13/12/73 
LAT. 63° 16' 55" LONG 139° “14) 562: 
STEWART RIVER AT MOUTH, YUKON TERRITORY 


13101L 14401L 15413L 15363L 15255L 16303L 17203L 19103L 20103L 
ALUMINUM SILICA PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE CHLORIDE POTASSIUM CALCIUM 
DISSOLVED REACTIVE TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO PO4 
AL sio2 Pp P P $04 CL K CA 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 4 3 3 8 8 8 8 
LOW 4.8 L.001 L.002 13.3 0.3 0.4 20.4 
HIGH 5.6 L.001 L.002 40.7 ea 3.1 48.6 
AVERAGE 5.4 30.4 1.3 0.9 34.6 
STD.DEV 0.4 10.0 2.4 0.9 35 
PERCNT:10TH 
25TH Sul 23.6 0.4 0.6 26.5 
MEDIAN 50TH D:D L.001 L.002 32.4 0.5 0.6 36.2 
75TH 5.6 38.7 0.6 0.7 41.1 
90TH 
BACKUP CODES 02L O6L O1L 
25304P 26102L 26305P 27302P 28302P 29105L 29305L 29305P 30105L 
MANGANESE IRON IRON COBALT NICKEL COPPER COPPER COPPER ZINC 
EXTRBLE. DISSOLVED _—_ EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED 
MN FE FE co NI CU CU CU ZN 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 3 3 3 
LOW L.001 L.001 0.004 
HIGH L.05 0.003 0.004 
AVERAGE 0.02 0.002 0.004 
STD.DEV 0.02 0.001 0.000 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 0.020 L.001 0.004 
75TH 
90TH 
BACKUP CODES O4L 
30305P 33103L 42302P 47301P 48302P 56301P 80311P 82103L 82302L 
ZINC ARSENIC MOLYBDENUM _ SILVER CADMIUM BARIUM MERCURY LEAD LEAD 
EXTRBLE. DISSOLVED _‘EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED _—_ EXTRBLE. 
ZN AS MO AG CD BA HG PB PB 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L UG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 3 
LOW L.001 
HIGH L.001 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH L.001 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


25101L 
MANGANESE 
DISSOLVED 


L.01 


O4L 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


82302P 
LEAD 
EXTRBLE 


PB 
MG/L 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTOSDDO0007 FOR PERIOD 23/06/73 TO 06/08/73 
LAT 65° 53' 43" LONG wo “3 


SOUTH MCQUESTEN RIVER ABOVE FLAT CREEK, UNITED KENO HILL MINES, ELSA 
YUKON TERRITORY 


10603L 10301L 1O101L 101511 J20714 2073L 0021 


HARDNESS PH ALKALINITY ALKALINITY COLOUR TURBIDITY SATURATION STABILITY SPECIFIC SPECIFIC 


TOTAL TOTAL PHENOL- APPARENT INDEX INDEX CONDUCT. CONDUCT 
PHTHALEIN 
CACO3 CACO3 CACO3 ALCD CALCO 
MG/L PH UNITS MG/L MG/L REL. UNITS JTU PH UNITS PH UNIT IS/CM US,CM 
SAMPLES 4 4 4 4 4 4 4 
LOW 97.9 7.7 71 0 15 L.1 187 
HIGH 121. 8.2 92 0 40 3.6 232 
AVERAGE 114. 7.9 82 0 26 2.3 213 
STD.DEV 11. 0.2 9 0 1 1.6 20 
PERCNT:10TH 
25TH 108. Th 76 0 18 1.0 198 
MEDIAN 50TH 120. 7.9 83 ft) 25 2.7 216 
75TH 121. 8.1 89 0 35 3.6 228 
90TH 
BACKUP CODES 
00203L 10401L 10501L 10451L 10551L O6001L 06051L O6101L 06201L O6301L 
TOTAL RESIDUE RESIDUE RESIDUE RESIDUE CARBON CARBON CARBON BICARBONT. CARBONATE 
DISSOLVED NONFILTR. FIXED FILTERABLE FIXED TOTAL TOTAL DISSOLVED (CALCD.) (CALCD.) 
SOLIDS NONFILTR. FILTERABLE ORGANIC INORGANIC ORGANIC 
(CALCD. } Cc Cc Cc HCO3 co3 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 1 1 4 4 
LOW 9 1 87 0 
HIGH 9 1 112 0 
AVERAGE 101 ft) 
STD.DEV 11 ) 
PERCNT:10TH 
25TH 93 ) 
MEDIAN 50TH 102 i) 
75TH 109 ) 
90TH 
BACKUP CODES 
06401L 07002L 07105L 07306L O7551L 08401L 09105L 11103L 17201L 12102L 
FREE CO2 NITROGEN NITROGEN NITROGEN NITROGEN OXYGEN FLUORIDE SODIUM SODIUM MAGNESIUM 
(CALCD.) TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED CONSUMED DISSOLVED DISSOLVED ABSORPTION DISSOLVED 
KJELDAHL NO3 & NO2 NITRATE AMMONIA RATIO 
co2 N N N N 02 F NA MG 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L REL. UNITS MG/L 
SAMPLES 4 
LOW 1.0 
HIGH 3.5 
AVERAGE 2.2 
STD.DEV 14 
PERCNT:10TH 
25TH 1.3 
MEDIAN 50TH 2.1 
75TH 3.1 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


STATION OOYTOS9DDO0007 


LAT. 65 ° 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


5S eA Si LONG 136% “smi 


YUKON TERRITORY 


13101L 
ALUMINUM 
DISSOLVED 


AL 
MG/L 


25304P 
MANGANESE 
EXTRBLE. 


MN 
MG/L 


30305P 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 
5 
0.03 
0.06 
0.05 
0.01 


0.04 
0.05 
0.05 


o4P 


14101L 15413L 15363L 15255L 
SILICA PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS 
REACTIVE TOTAL DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO PO4 
$102 P P P 
MG/L MG/L MG/L MG/L 
26102L 26305P 27302P 28302P 
IRON IRON COBALT NICKEL 
DISSOLVED _—_—EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. 
FE FE ee) NI 
MG/L MG/L MG/L MG/L 
6 
0.23 
0.55 
0.37 
0.13 
0.24 
0.37 
0.46 
o4P 
33103L 42302P 47301P 48302P 
ARSENIC MOLYBDENUM _ SILVER CADMIUM 
DISSOLVED —_—EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. 
AS MO AG oD) 
MG/L MG/L MG/L MG/L 
2 
L.005 
L.005 
L.005 


FOR PERIOD 23/06/73 To 06/08/73 
15 WwW 
SOUTH MCQUESTEN RIVER ABOVE FLAT CREEK, UNITED KENO HILL MINES, ELSA, 


16303L 17203L 
SULPHATE CHLORIDE 
DISSOLVED DISSOLVED 
So4 CL 
MG/L MG/L 
4 
24.2 
33.0 
30.0 
4.0 
PES! 
Silas 
Sear 
29105L 29305L 
COPPER COPPER 
DISSOLVED EXTRBLE. 
CU CU 
MG/L MG/L 
56301P 80311P 
BARIUM MERCURY 
EXTRBLE. EXTRBLE. 
BA HG 
MG/L UG/L 


19703L 


POTASSIUM 


DISSOLVED 


K 
MG/L 


29305P 
COPPER 
EXTRBLE. 


CU 
MG/L 
6 
0.001 
0.002 
0.001 
0.001 


0.001 
0.001 
0.002 


82103L 
LEAD 
DISSOLVED 


PB 
MG/L 


20103L 
CALCIUM 
DISSOLVED 


CA 
MG/L 


30105L 
ZINC 
DISSOLVED 


ZN 
MG/L 


82302L 
LEAD 
EXTRBLE. 


25101L 
MANGANESE 
DISSOLVED 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


O4L 


82302P 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN SOTH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTOSDDO0008 FOR PERIOD = 17/07/73 To 04/09/73 
LAT 63° 54' 41" LONG 6° “aes 7 3t 


BREFALT CREEK AT ROAD CROSSING, UNITED KENO HILL MINES, ELSA, 
YUKON TERRITORY 


106031 
HARDNESS 
TOTAL 


CACO3 
MG/L 
4 
136. 
1350. 
736. 
496. 


425. 
728. 
1046. 


00203L 
TOTAL 
DISSOLVED 
SOLIDS 
(CALCD. ) 
MG/L 


06401L 
FREE CO2 
(CALCD.) 


co2 
MG/L 
3 
be 
12.6 
7.9 
6.0 


9.3 


10301L 


PH 


PH UNITS 


4 
2.9 
8.2 
6.2 
2 


4.9 
6.9 
7.6 


10401L 
RESIDUE 
NONFILTR. 


100 


07002L 
NITROGEN 
TOTAL 
KJELDAHL 
N 
MG/L 


10101L 10151L 


ALKALINITY ALKALINITY 
TOTAL PHENOL- 
PHTHALEIN 
CACO3 CACO’ 
MG/L MG/L 
3 4 
41 0 
99 0 
60 0 
33 0 
0 
41 0 
0 
10501L 10451L 
RESIDUE RESIDUE 
FIXED FILTERABLE 
NONFILTR. 
MG/L MG/L 
3 
L1 
125 
70 
63 
84 
07105L 07306L 
NITROGEN NITROGEN 
DISSOLVED DISSOLVED 
NO3 & NO2 NITRATE 
N N 
MG/L MG/L 


020111 
COLOUR 
APPARENT 


10551L 
RESIDUE 
FIXED 
FILTERABLE 


MG/L 


O7551L 
NITROGEN 
DISSOLVED 
AMMONIA 
N 
MG/L 


O6001L 
CARBON 
TOTAL 
ORGANIC 


= 
(ome) 
re 


08401L 
OXYGEN 


CONSUMED 


02 
MG/L 


06051L 
CARBON 
TOTAL 
INORGANIC 


u 


MG/L 


0910SL 
FLUORIDE 
DISSOLVED 


INDEX CONDUCT. 
ALCO 
PH UNITS M 
4 
251 
2450 
1256 
905 
691 
1162 
1822 
O6101L O6201L 
CARBON BICARBONT. CARBONATE 
DISSOLVED (CALCD.) 
ORGANIC 
c HCO3 
MG/L MG/L 
3 
49 
120 
73 
41 
50 
11703L 17201L 
SODIUM SODIUM 
DISSOLVED ABSORPTION DISSOLVED 
RATIO 
NA 
MG/L REL. UNITS 


O06301L 


(CALCD) 


CO3 


MG 


121 


MG 


MG 


L 


oooow 


o2L 


MAGNESIUM 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTO9DDO008 FOR PERIOD 17/07/73 To 04/09/73 
LAT. Gat” 154." (4ar" LONG. 1358-290) (42n' 


BREFALT CREEK AT ROAD CROSSING, UNITED KENO HILL MINES, ELSA, 
YUKON TERRITORY 


13101L 14101L 15413L 15363L 15255L 16303L 17203L 19103L 
ALUMINUM SILICA PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE CHLORIDE POTASSIUM 
DISSOLVED REACTIVE TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO PO4 
AL ley P P P so4 cle K 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
4 
74.6 
1425. 
682. 
Saws, 
343: 
614. 
1021. 
25304P 26102L 26305P 27302P 28302P 29105L 29305L 29305P 
MANGANESE IRON IRON COBALT NICKEL COPPER COPPER COPPER 
EXTRBLE. DISSOLVED  EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED  EXTRBLE. EXTRBLE. 
MN FE FE co NI CU CU CU 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
2 5 5 
0.04 1.05 0.005 
133. 47.0 0.80 
67 29.4 0.39 
94 Tas: 0.32 
29.0 0.25 
67. 32.0 0.27 
38.0 0.63 
04P O6P 
30305P 33103L 42302P 47301P 48302P 56301P 80311P 82103L 
ZINC ARSENIC MOLYBDENUM _ SILVER CADMIUM BARIUM MERCURY LEAD 
EXTRBLE. DISSOLVED _—_—EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED 
ZN AS MO AG CD BA HG PB 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L UG/L MG/L 
4 2 
0.80 L.005 
53.0 0.006 
26.0 0.005 
21.4 0.001 
12.4 
25.0 0.006 
39.5 
o4P 


20103L 
CALCIUM 
DISSOLVED 


CA 
MG/L 


1 


84. 
84. 


30105L 
ZINC 
DISSOLVED 


ZN 
MG/L 


82302L 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


25101L 
MANGANESE 
DISSOLVED 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


82302P 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTOSEA0001 FOR PERIOD 
LAT O84 * 22" 2e'- LONG 139° 24' 30” 
KLONDIKE RIVER ABOVE BONANZA CREEK, YUKON TERRITORY 


HARONESS PH ALKALINITY ALKALINITY COLOUR TURBIDITY 


TOTAL TOTAL PHENOL- APPARENT 
PHTHALEIN 
CACO3 
MG/t PH UNITS MG/L MG/L REL 
SAMPLES 16 16 16 16 15 16 
LOW 44.0 7.3 30 0 £5 0.2 
HIGH 134. 8.2 88 0 60 53.0 
AVERAGE 96. 7.8 64 0 16 8.0 
STD.DEV 30. 0.3 19 0 17 13.5 
PERCNT:10TH 56.3 7.5 39 0 LS 0.4 
25TH 69.6 7.6 47 10) 5 1.4 
MEDIAN 50TH 97.7 7.8 67 0 * ait 
75TH 127. 8.0 84 0 30 6.8 
90TH 133 8.1 87 0 40 23.0 
BACKUP CODES 
00203L 10401L 10501L 10451L 10551L O6001L 
TOTAL RESIDUE RESIDUE RESIDUE RESIDUE CARBON 
DISSOLVED NONFILTR. FIXED FILTERABLE FIXED TOTAL 
SOLIDS NONFILTR. FILTERABLE ORGANIC 
(CALCD. ) Cc 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 13 6 6 = 
LOW 51 11 ri 1.0 
HIGH 149 126 83 1G. 
AVERAGE 111 48 35 5.3 
STD.DEV 35 43 28 3.7 
PERCNT:10TH 63 
25TH 78 12 11 4.0 
MEDIAN 50TH 116 40 31 4.0 
75TH 146 58 48 7.0 
90TH 148 
BACKUP CODES 
O6401L 07002L 07105L 07306L 07551L O8401L 
FREE CO2 NITROGEN NITROGEN NITROGEN NITROGEN OXYGEN 
(CALCD.) TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED CONSUMED 
KJELDAHL NO3 & NO2 NITRATE AMMONIA 
C02 N N N N 02 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 16 1 17 4 1 
LOW 0.8 L.5 0.010 a 0.8 
HIGH 8.5 L5 0.430 0.4 0.8 
AVERAGE 2.6 0.136 0.2 
STD.DEV 2a 0.126 0.2 
PERCNT:10TH 0.8 0.032 
25TH 1.2 0.034 oy 
MEDIAN 50TH 1.8 0.080 Lt 
75TH 2.9 0.203 0.3 
90TH 5.3 0.220 


BACKUP CODES O6L 


08/03/69 1O 24/09/73 


SATURATION STABILITY 


INDEX 


060511 


CARBON 
TOTAL 
INORGANIC 
Mar 
5 
7.4 
20.0 
12.2 
5.6 


8.0 
10.0 
16.0 


09105L 
FLUORIDE 
DISSOLVED 


2041 204 
SPECIFIC 


INDEX CONDUCT. CONDUCT 
Py 4 M M 
13 16 1 
7.8 92 155 
9.6 270 155 
8.6 195 
0.6 59 
8.0 121 
8.2 144 
8.4 196 
8.9 258 
9.6 269 
06101L 06201L 06301L 
CARBON BICARBONT. CARBONATE 
DISSOLVED (CALCD. (CALCD.) 
ORGANIC 
ec HCO3 co3 
MG/L MG/L MG/L 
16 16 
37 0 
107 0 
78 0 
24 0 
47 0 
58 0 
82 0 
103 0 
106 0 
111703L 11201L 12102L 
SODIUM SODIUM MAGNESIUM 
DISSOLVED ABSORPTION DISSOLVED 
RATIO 
NA MG 
MG/L REL. UNITS MG 
16 16 
0.7 0.05 
2.8 0.11 
1.8 0.08 
0.6 0.02 
1.0 0.05 
4 Be 0.06 
1.8 0.08 
23 0.09 
2.3 0.11 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTOSEA0001 FOR PERIOD 08/03/69 TO 24/09/73 
LAT. 645° 920-302 > Lene: 139g oe SOs 
KLONDIKE RIVER ABOVE BONANZA CREEK, YUKON TERRITORY 


13101L 14401L 15413L 15363L 15255L 16303L 172081 19103L 
ALUMINUM SILICA | PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE CHLORIDE POTASSIUM 
DISSOLVED —— REACTIVE TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO P04 
AL $102 P P P So4 oy K 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 14 a 4 ih alts) 16 16 
LOW 3.8 0.007 L.001 L.002 14.0 0.2 0.4 
HIGH 6.9 0.015 0.003 0.010 47.0 0.6 0.8 
AVERAGE 5.4 0.011 0.001 0.003 32.0 0.4 0.6 
STD.DEV 0.9 0.006 0.001 0.003 Wik 0.1 0.1 
PERCNT:10TH 4.3 17.2 0.2 0.4 
25TH 4.6 L.001 L.002 22.9 0.3 0.5 
MEDIAN 50TH La )o7/ 0.011 L.001 L.002 32.8 0.4 0.5 
75TH 6.3 0.002 L.002 42.9 0.5 OM; 
90TH 6.4 45.7 0.6 (Os 
BACKUP CODES 02L OSL O6L 57L 59L O6L 
25304P 26102L 26305P 27302P 28302P 29105L 29305L 29305P 
MANGANESE IRON IRON COBALT NICKEL COPPER COPPER COPPER 
EXTRBLE. DISSOLVED __EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED _—_ EXTRBLE. EXTRBLE. 
MN FE FE co NI CU CU CU 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 5 8 2 1 1 4 4 1 
LOW L.01 L.001 0.010 L.001 L.001 L.001 L.01 0.001 
HIGH 0.01 0.030 0.29 L.001 L.001 0.008 L.01 0.001 
AVERAGE 0.01 0.012 0.15 0.003 
STD.DEV 0.00 0.012 0.20 0.003 
PERCNT:10TH 
25TH L.01 L.001 0.002 L.01 
MEDIAN 50TH L.01 0.011 0.15 0.002 L.01 
75TH L.01 0.020 0.005 L.01 
90TH 
BACKUP CODES 04L 04P 02L O6L 
30305P 33103L 42302P 47301P 48302P 56301P 80311P 82103L 
ZINC ARSENIC MOLYBDENUM _ SILVER CADMIUM BARIUM MERCURY LEAD 
EXTRBLE. DISSOLVED — EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED 
ZN AS MO AG cD BA HG PB 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L UG/L MG/L 
SAMPLES 1 1 1 1 1 ‘Ss 
LOW 0.004 0.0002 L.001 0.3 L.05 L.001 
HIGH 0.004 0.0002 L.001 0.3 L.05 L.05 
AVERAGE 0.01 
STD.DEV 0.02 
PERCNT:10TH 
25TH L.001 
MEDIAN 50TH 0.004 
75TH 0.016 
90TH 


BACKUP CODES OIL 


20103L 
CALCIUM 
DISSOLVED 


CA 

MG/L 
16 
16.3 


30105L 
ZINC 
DISSOLVED 


ZN 
MG/L 


4 
0.002 
0.007 
0.004 
0.002 


0.002 
0.003 
0.006 


82302L 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


L.01 


25101L 
MANGANESE 
DISSOLVED 


MN 
MG/L 


4 
L.01 
L.01 


L.01 
L.01 
L.04 


O4L 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


4 
L.01 
0.01 
0.01 
0.00 


L.04 
L.01 
0.01 


O4L 


82302P 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


1 
L.001 
L.001 


STATION OOYTOSEBO001 


LAT 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


64° 4! 


HARDNESS PH 


TOTAL 
12 23 
53.9 7.0 
119. 8.2 
97. 7.8 
21 0.3 
69.7 7.4 
81.4 7.6 

104. rer g 

116. 8.0 

118. 8.2 

00203L 10401L 

TOTAL RESIDUE 

DISSOLVED NONFILTR. 

SOLIDS 

CALCD.) 

MG/L MG/L 
21 6 
60 36 

129 276 
105 126 
21 93 
77 
90 42 
113 104 
124 196 
125 
2t 
O6401L 07002L 
FREE CO2 NITROGEN 
(CALCD.) TOTAL 
KJELDAHL 
co2 N 
MG/L MG/L 
23 
0.9 
8.3 
2.6 
ter 
ivi. 
is 
2.3 
3.6 
4.7 


12 " 


ALKALINITY 


TOTAL 


ACOG 


10501L 
RESIDUE 
FIXED 
NONFILTR. 


MG/L 


07105L 
NITROGEN 
DISSOLVED 
NO3 & NO2 
N 
MG/L 
13 
L.005 
0.180 
0.076 
0.053 


L.005 
0.045 


LONG 
YUKON RIVER AT DAWSON, YUKON TERRITORY 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


ALKALINITY 
PHENOL- 
PHTHALEIN 

ACO? 


M : 


2 


10451L 
RESIDUE 
FILTERABLE 


07306L 
NITROGEN 
DISSOLVED 
NITRATE 


ooooo ooo ow 


25' 30” 

20118 020731 
COLOUR TURBIDITY 
APPARENT 
RE NITS 

23 23 
L5 0.5 
120 210. 
30 2a. 
34 44. 
S 5 re 
5 2.3 
15 7.6 
40 38.0 
80 52.0 
10551L O6001L 
RESIDUE CARBON 
FIXED TOTAL 
FILTERABLE ORGANIC 
Cc 
MG/L MG/L 
4 2 
64 1.0 
128 6.0 
102 3.5 
31 3:5 
77 
109 3.5 
128 
07551L O8401L 
NITROGEN OXYGEN 
DISSOLVED CONSUMED 
AMMONIA 
N 02 
MG/L MG/L 
9 10 
L1 1.0 
0.1 23.4 
0.1 7.3 
0.0 73 
Lo 1.8 
Lat 2.8 
iT 3.7 
ey 9.3 
0.1 20.1 


FOR PERIOD 03/06/62 To 25/09/73 
139 © 


INDEX 


O6051L 
CARBON 
TOTAL 
INORGANIC 


MG/L 


14.5 


09105L 
FLUORIDE 
DISSOLVED 


SATURATION STABILITY 


6 101L 

CARBON 

DISSOLVED 
ORGANIC 


C 
MG/L 


11103 
SODIUM 


n2041 
SPECIFIC 
CONDUCT. 


BICARBONT. 
(CALCD.) 


HCO3 


MG/L 


112011 


SODIUM 


SPECIFIC 
CONDUCT 


06301L 
CARBONATE 
(CALCD.) 


ooooo ooo ow 


210921 
12102L 


MAGNESIUM 


DISSOLVED ABSORPTION DISSOLVED 


=. 

mw oO 

Rees OS ee =" 
OAwWOWNM OOO 


c 
x) 
pd 


RATIO 


REL UNITS 


23 

0.05 
0.13 
0.08 
0.02 


0.06 
0.06 
0.08 
0.09 
0.10 


MG 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTOSEBO001 FOR PERIOD 03/06/62 To 25/09/73 
PAT 64° 14 S12 ONG. 159% [256 30 | 
YUKON RIVER AT DAWSON, YUKON TERRITORY 


13101L 14101L 15413L 15363L 15255L 16303L 17203L 19103L 20103L 25101L 
ALUMINUM SILICA PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE CHLORIDE POTASSIUM CALCIUM MANGANESE 
DISSOLVED —- REACTIVE TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO P04 
AL sio2 P P P So4 CL K CA MN 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES Ae) 21 6 if 4 23 23 23 23 14 
LOW L.01 4.00 L.005 L.001 L.002 14.6 | 0.4 15:2 L.010 
HIGH 0.05 Ted, L.005 0.042 L.002 35.1 1.4 1.4 36.1 L.01 
AVERAGE 0.02 5.8 0.011 23.6 0.6 0.9 26.9 
STD.DEV 0.02 0.9 0.015 5 0.3 0.3 5.6 
PERCNT:10TH L.04 4.7 15.9 0.3 0.5 20.0 L.010 
25TH L.01 5.30 L.005 L.001 L.002 20.0 0.4 0.6 23.2 L.01 
MEDIAN 50TH 0.02 5.8 L.005 0.003 L.002 22.8 0.6 0.9 PMPs L.01 
75TH 0.03 6.4 L.005 0.016 L.002 27.6 0.8 lew 31.5 L.010 
90TH 0.05 7.0 31.6 ted ilee 33.3 L.010 
BACKUP CODES 02L 64L S57L 59L O2L OBL O1L O2L OIL O1L O2L 04L 
25304P 26102L 26305P 27302P 28302P 29105L 29305L 29305P 30105L 30305L 
MANGANESE IRON IRON COBALT NICKEL COPPER COPPER COPPER ZINC ZINC 
EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. | EXTRBLE. DISSOLVED _—_EXTRBLE. 
MN FE FE ore) Ni CU cu cu ZN ZN 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 2 15 4 1 4 3 
LOW L.01 L.001 0.001 L.01 0.001 L.01 
HIGH L.01 0.30 0.011 L.01 0.008 L.01 
AVERAGE 0.05 0.004 0.004 
STD.DEV 0.09 0.005 0.003 
PERCNT:10TH L.001 
25TH L.001 0.002 0.002 
MEDIAN 50TH L.01 0.020 0.003 0.003 L.01 
75TH 0.03 0.007 0.006 
90TH 0.230 
BACKUP CODES O3L O4L O1L O6L O1L O4L 
30305P 33103L 42302P 47301P 48302P 56301P 80311P 82108L 82302L 82302P 
ZINC ARSENIC MOLYBDENUM _ SILVER CADMIUM BARIUM MERCURY LEAD LEAD LEAD 
EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. | EXTRBLE. = EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. — EXTRBLE. 
ZN AS MO AG cD BA HG PB PB PB 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L UG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 4 1 
LOW L.001 L.01 
HIGH 0.040 L.01 
AVERAGE 0.011 
STD.DEV 0.020 
PERCNT:10TH 
25TH L.001 
MEDIAN 50TH L.001 
75TH 0.021 


90TH 


BACKUP CODES O1L 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTOSEBO002 FOR PERIOD 29/11/73 To 29/11/73 
LAT 64° 2' 50" LONG 139:> 2h2). 0” 
YUKON RIVER ABOVE CONFLUENCE OF KLONDIKE RIVER, YUKON TERRITORY 


6 103011 10101 10151L 2071L 20731 


HARDNESS PH ALKALINITY ALKALINITY COLOUR TURBIDITY SATURATION 


TOTAL TOTAL PHENOL- = APPARENT INDEX 
PHTHALEIN 
CACO3 CACO3 CACO3 (CALCD ) 
MG/L PH UNITS MG/L MG/L REL. UNITS JTU PH UNITS 
SAMPLES 1 1 1 1 1 1 
LOW 89.2 8.2 67 0 L5 0.7 
HIGH 89.2 8.2 67 0 L5 0.7 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 
BACKUP CODES 
00203L 10401L 10501L 10451L 10551L 06001L O06051L 
TOTAL RESIDUE RESIDUE RESIDUE RESIDUE CARBON CARBON 
DISSOLVED —NONFILTR. FIXED FILTERABLE FIXED TOTAL TOTAL 
SOLIDS NONFILTR. FILTERABLE ORGANIC INORGANIC 
(CALCD. ) Cc c 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 
BACKUP CODES 
06401L 07002L 07105L 07306L 07551L 08401L 09105L 
FREE CO2. NITROGEN NITROGEN NITROGEN NITROGEN OXYGEN FLUORIDE 
(CALCD.) TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED CONSUMED DISSOLVED 
KJELDAHL NO3 & NO2 NITRATE AMMONIA 
co2 N N N N 02 F 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 1 
LOW 0.8 
HIGH 0.8 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


177 
177 


: 4 
O6201L 


BICARBONT. 
(CALCD.) 


HCO3 
MG/L 
1 


81 
81 


06301L 
CARBONATE 
(CALCD.) 


MAGNESIUM 
DISSOLVED 


MG 


MG/L 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTOSEBO002 FOR PERIOD 29/11/73 TO 29/11/73 
LAT. 645 257.508 ONG 139027208 10" 
YUKON RIVER ABOVE CONFLUENCE OF KLONDIKE RIVER, YUKON TERRITORY 


13101L 14101L 15413L 15363L 15255L 16303L 17203L 19103L 20103L 25101L 
ALUMINUM SILICA PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE CHLORIDE POTASSIUM CALCIUM MANGANESE 
DISSOLVED REACTIVE TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO PO4 
AL $lo2 P P SO4 CL K CA MN 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 1 1 1 1 
LOW 26.2 0.3 0.6 29.1 
HIGH 26.2 0.3 0.68% 2911 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES O6L OIL 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTOSECO001 FOR PERIOD 21/06/73 To 09/08/73 
LAT 64° 27' 19" LONG 140°* 44)'32” 
EASTER CREEK AT DAM, CASSIAR ASBESTOS MINE, CLINTON CREEK, YUKON TERRITORY 


10603L 10301L 10101 10151 20111 20731 


HARONESS PH ALKALINITY ALKALINIT ¥ COLOUR TURBIDITY SATURATION STABILITY 
TOTAL TOTAL PHENOL- APPARENT INDEX INDEX 
PHTHALEIN 
CACO3 CACO3 CACO3 CALCD.) 2ALCO } 
MG/L PH UNITS MG/L MG/L REL UNITS ITU PH UNITS PH UNITS 
SAMPLES 4 4 4 4 4 4 
LOW 121. Lo 68 0 10 0.5 
HIGH 462. 8.7 279 72 120 4.6 
AVERAGE 330. 8.2 186 19 45 2.3 
STD.DEV 147. 0.6 88 35 51 1.8 
PERCNT:10TH 
25TH 233. ee 127 3 15 0.9 
MEDIAN 50TH 369. 8.2 199 3 25 2.1 
75TH 427. 8.6 246 39 Fis. me AF 
90TH 
BACKUP CODES 
00203L 104011 10501L 10451L 10551L O6001L 06051L O06101L 
TOTAL RESIDUE RESIDUE RESIDUE RESIDUE CARBON CARBON CARBON 
DISSOLVED NONFILTR. FIXED FILTERABLE FIXED TOTAL TOTAL DISSOLVED 
SOLIDS NONFILTR. FILTERABLE ORGANIC INORGANIC ORGANIC 
(CALCD. ) Cc Cc Cc 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 1 1 
LOW 4 3 
HIGH 4 3 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 
BACKUP CODES 
O6401L 07002L 07105L O7306L 07551L O8401L 09105L 11103L 
FREE CO2 NITROGEN NITROGEN NITROGEN NITROGEN OXYGEN FLUORIDE SODIUM 
(CALCD.) TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED CONSUMED DISSOLVED DISSOLVED 
KJELDAHL NO3 & NO2 NITRATE AMMONIA 
co2 N N N N 02 F NA 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 4 
LOW 1.0 
HIGH 4.5 
AVERAGE 2.8 
STD.DEV 1.9 
PERCNT:10TH 
25TH 12 
MEDIAN 50TH 2.8 
75TH 4.4 
90TH 


BACKUP CODES 


20411 2041 
SPECIFIC SPECIFIC 
CONOUCT CONDUCT 
US/CM “Mw 
4 
225 
680 
526 
204 
405 
599 
647 
6201L 063011 
BICARBONT. CARBONATE 
(CALCD.) (CALCD.) 
HCO3 Cco3 
MG/L MG/L 
4 4 
83 0 
246 86 
180 23 
73 42 
124 0 
196 3 
237 46 
11201L 12102L 
SODIUM MAGNESIUM 
ABSORPTION DISSOLVED 
RATIO 
MG 
REL. UNITS MG/L 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTOSECO001 FOR PERIOD 21/06/73 TO 09/08/73 
LAT. 645 278 F19e ILONG: 140m 44ab eso" 
EASTER CREEK AT DAM, CASSIAR ASBESTOS MINE, CLINTON CREEK, YUKON TERRITORY 


13101L 14101L 15413L 15363L 15255L 16303L 17203L 19103L 
ALUMINUM SILICA PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE CHLORIDE POTASSIUM 
DISSOLVED — REACTIVE TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO P04 
AL sio2 P P P so4 CL K 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 4 
LOW 42.6 
HIGH 184. 
AVERAGE 140. 
STD.DEV 67. 
PERCNT:10TH 
25TH 96. 
MEDIAN 50TH 167. 
75TH 184. 
90TH 
BACKUP CODES 
25304P 26102L 26305P 27302P 28302P 29105L 29305L 29305P 
MANGANESE IRON IRON COBALT NICKEL COPPER COPPER COPPER 
EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. = EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. — EXTRBLE. 
MN FE FE ere) NI Cu cu CU 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 5 5 5 
LOW 0.04 0.34 0.001 
HIGH 0.35 0.74 0.006 
AVERAGE 0.21 0.47 0.002 
STD.DEV 0.12 0.17 0.002 
PERCNT:10TH 
25TH 0.16 0.34 0.001 
MEDIAN 50TH 0.22 0.39 0.001 
75TH 0.27 0.56 0.003 
90TH 
BACKUP CODES 04L 04P 
30305P 33103L 42302P 47301P 48302P 56301P 80311P 82103L 
ZINC ARSENIC MOLYBDENUM _ SILVER CADMIUM BARIUM MERCURY LEAD 
EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. | EXTRBLE. = EXTRBLE. -— EXTRBLE. — DISSOLVED 
ZN AS MO AG co BA HG PB 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L UG/L MG/L 
SAMPLES 4 z 
LOW L.001 L.005 
HIGH 0.008 0.007 
AVERAGE 0.003 0.006 
STD.DEV 0.004 0.001 
PERCNT:10TH 
25TH L.001 
MEDIAN 50TH L.001 0.006 
75TH 0.005 


90TH 


BACKUP CODES 


20108L 
CALCIUM 
DISSOLVED 


30105L 
ZINC 
DISSOLVED 


ZN 
MG/L 


82302L 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


25101L 
MANGANESE 
DISSOLVED 


MN 
MG/L 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE 


ZN 
MG/L 


82302P 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 
5 
L.001 
0.003 
0.001 
0.001 


L.001 
L.001 
L.001 


STATION OOYTOSECO002 


LAT 


TOTAL 
ACO3 
MG 
SAMPLES 4 
LOW 154. 
HIGH 387. 
AVERAGE 299. 
STD.DEV 104. 
PERCNT:10TH 
25TH 226. 
MEDIAN 50TH 327. 
75TH 372. 
90TH 
BACKUP CODES 
00203L 
TOTAL 
DISSOLVED 
SOLIDS 
(CALCD. ) 
MG/L 
SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 
BACKUP CODES 
O6401L 
FREE CO2 
(CALCD.) 
C02 
MG/L 
SAMPLES a 
LOW 14 
HIGH 4.5 
AVERAGE 2.9 
STD.DEV 1.6 
PERCNT:10TH 
25TH 1S 
MEDIAN 50TH 3.0 
75TH 4.3 
90TH 


BACKUP CODES 


64 


26 ' 


10401L 
RESIDUE 
NONFILTR. 


MG/L 


07002L 
NITROGEN 
TOTAL 
KJELDAHL 
N 
MG/L 


52 " 


10101L 


ALKALINITY 


TOTAL 


CACO3 


10501L 
RESIDUE 
FIXED 


NONFILTR. 


MG/L 


O7105L 


NITROGEN 
DISSOLVED 
NO3 & NO2 


N 
MG/L 


LONG 
CLINTON CREEK BELOW CONFLUENCE WITH EASTER CREEK, YUKON TERRITORY 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 


140° 43' 


101511 020111 


ALKALINITY 
PHENOL- APPARENT 
PHTHALEIN 
CACO3 
M R E U NI T 
4 4 
0 40 
6 100 
4 64 
3 26 
0 48 
0 58 
3 80 
10451L 10551L 
RESIDUE RESIDUE 
FILTERABLE —=*FIXED 
FILTERABLE 
MG/L MG/L 
07306L 07551L 
NITROGEN _ NITROGEN 
DISSOLVED DISSOLVED 
NITRATE AMMONIA 
N N 
MG/L MG/L 


O6001L 
CARBON 
TOTAL 
ORGANIC 
Cc 

MG/L 


O8401L 
OXYGEN 
CONSUMED 


02 
MG/L 


FOR PERIOD 21/06/73 TO 09/08/73 
54" 


210 
SATURATION 
INDEX 


O6051L 
CARBON 
TOTAL 
INORGANIC 
Cc 
MG/L 


09105L 
FLUORIDE 
DISSOLVED 


SUMMARY) 


INDEX CONDUCT. CONOUCT 
AL 
Pra 4iT CM US/CM 
4 
291 
679 
532 
171 
414 
580 
651 
O6101L O6201L 06301L 
CARBON BICARBONT. CARBONATE 
DISSOLVED (CALCD.) (CALCD.) 
ORGANIC 
Cc HCO3 Co3 
MG/L MG/L MG/L 
4 4 
91 0 
202 7 
161 2 
50 4 
125 0 
176 0 
198 4 
11103L 11201L 12102L 
SODIUM SODIUM MAGNESIUM 
DISSOLVED ABSORPTION DISSOLVED 
RATIO 
NA MG 
MG/L REL. UNITS MG/L 


STATION OOYTOS9ECO002 


LAT. 64 ° 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


13101L 
ALUMINUM 
DISSOLVED 


AL 
MG/L 


25304P 
MANGANESE 
EXTRBLE. 


MN 
MG/L 


30305P 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 
3 
0.002 
0.006 
0.003 
0.002 


0.002 


26 52" 


14101L 15413L 15363L 15255L 16303L 17203L 
SILICA | PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE CHLORIDE 
REACTIVE TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO PO4 
Srey P P P SO4 CL 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
4 
69.0 
194. 
152: 
58. 
Se 
ese 
192. 
26102L 26305P 27302P 28302P 29105L 29305L 
IRON IRON COBALT NICKEL COPPER COPPER 
DISSOLVED _—_EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED —_ EXTRBLE. 
FE FE co NI CU CU 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
4 
0.15 
0.37 
0.23 
0.10 
OME, 
0.21 
0.30 
04P 
33108L 42302P 47301P 48302P 56301P 80311P 
ARSENIC MOLYBDENUM _ SILVER CADMIUM BARIUM MERCURY 
DISSOLVED —‘ EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. 
AS MO AG cD BA HG 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L UG/L 
2 
L.005 
0.008 
0.006 
0.002 
0.007 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


140° 43' 


FOR PERIOD 21/06/77 TO 09/08/73 
LONG. 
CLINTON CREEK BELOW CONFLUENCE WITH EASTER CREEK, YUKON TERRITORY 


19103L 


POTASSIUM 
DISSOLVED 


K 
MG/L 


29305P 
COPPER 
EXTRBLE. 


CU 
MG/L 
4 
0.002 
0.004 
0.003 
0.001 


0.002 
0.003 
0.004 


82103L 
LEAD 
DISSOLVED 


PB 
MG/L 


20103L 
CALCIUM 
DISSOLVED 


CA 
MG/L 


OIL 


30105L 
ZINC 
DISSOLVED 


ZN 
MG/L 


82302L 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


25101L 
MANGANESE 
DISSOLVED 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


82302P 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


STATION OOYTOSECO003 


LAT 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN SOTH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


64 ° 


106031 
HARDNESS 
TOTAL 


CACO3 


MG/L 


00203L 
TOTAL 
DISSOLVED 
SOLIDS 
(CALCD. } 
MG/L 


06401L 
FREE CO2 
(CALCD.) 


co2 
MG/L 
5 
1.3 
7.0 
4.7 
2.4 


3.8 
4.4 
6.9 


26 ' 


10401L 
RESIDUE 
NONFILTR. 


07002L 
NITROGEN 
TOTAL 
KJELDAHL 
N 
MG/L 


44 " 


10101L 


LONG 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


ALKALINITY ALKALINITY 


TOTAL 


CACO3 


MG/L 


10501L 
RESIDUE 
FIXED 
NONFILTR. 


MG/L 


07105L 
NITROGEN 
DISSOLVED 
NO3 & NO2 
N 
MG/L 


PHENOL- 
PHTHALEIN 
CACO3 


MG/L 


ooo 


10451L 
RESIDUE 
FILTERABLE 


07306L 
NITROGEN 
DISSOLVED 
NITRATE 
N 
MG/L 


44' 


20111 
COLOUR 
APPARENT 


10551L 
RESIDUE 
FIXED 
FILTERABLE 


MG/L 


O7551L 
NITROGEN 
DISSOLVED 
AMMONIA 
N 
MG/L 


25 ” 


é 3 
TURBIDITY 


O6001L 
CARBON 
TOTAL 
ORGANIC 
Cc 
MG/L 


O8401L 
OXYGEN 
CONSUMED 


FOR PERIOD 21/06/73 TO 16/08/73 
140 © 
CLINTON CREEK ABOVE CONFLUENCE WITH EASTER CREEK, YUKON TERRITORY 


anen 
L 


91+ 


SATURATION STABILITY 


INDEX 


O6051L 
CARBON 
TOTAL 
INORGANIC 


MG/L 


09105L 
FLUORIDE 
DISSOLVED 


INDEX 


O6101L 
CARBON 
DISSOLVED 
ORGANIC 


MG/L 


11103L 
SODIUM 
DISSOLVED 


06201L 


vw 


O6301L 


BICARBONT. CARBONATE 


(CALCD.) 


HCO3 
5 

87 
247 
186 
65 


154 
218 
222 


14201L 
SODIUM 


(CALCD.) 


ooo 


12102L 


MAGNESIUM 


ABSORPTION DISSOLVED 


RATIO 


REL. UNITS 


MG 
MG/L 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTOSECO003 FOR PERIOD 21/06/73 TO 16/08/73 
LAT. 64> 26." 44 ONG: 140m? 4455 25." 
CLINTON CREEK ABOVE CONFLUENCE WITH EASTER CREEK, YUKON TERRITORY 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


13101L 
ALUMINUM 
DISSOLVED 


AL 
MG/L 


25304P 
MANGANESE 
EXTRBLE. 


MN 
MG/L 


30305P 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


14101L 
SILICA 
REACTIVE 


$!O2 
MG/L 


26102L 
IRON 
DISSOLVED 


[fal 
MG/L 


33103L 
ARSENIC 
DISSOLVED 


AS 
MG/L 


0.006 


15413L 15363L 15255L 16303L 17203L 
PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE CHLORIDE 
TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO PO4 
P Pp P $04 CL 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
5 
78.0 
306. 
197. 
85. 
162. 
199. 
239. 
26305P 27302P 28302P 29105L 29305L 
IRON COBALT NICKEL COPPER COPPER 
EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED  EXTRBLE 
FE co NI CU CU 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
5 
0.030 
0.39 
0.23 
O18 
0.19 
0.25 
0.29 
04P 
42302P 47301P 48302P 56301P 80311P 
MOLYBDENUM _ SILVER CADMIUM BARIUM MERCURY 
EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. 
MO AG cD BA HG 
MG/L MG/L MG/L MG/L UG/L 


19103L 


POTASSIUM 


DISSOLVED 


K 
MG/L 


29305P 
COPPER 
EXTRBLE. 


CU 
MG/L 


5 
0.001 
0.005 
0.003 
0.001 


0.002 
0.003 
0.003 


82103L 
LEAD 
DISSOLVED 


20103L 
CALCIUM 
DISSOLVED 


CA 
MG/L 
1 
61.3 
61.3 


O1L 


30105L 
ZINC 
DISSOLVED 


ZN 
MG/L 


82302L 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


25101L 
MANGANESE 
DISSOLVED 


MN 
MG/L 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


82302P 
LEAD 
EXTRBLE 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN SOTH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


STATION OOYTOSECO004 


LAT 


64 © 


26 ' 


41" 


LONG 


FOR PERIOD 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 
21/06/73 tO 16/08/73 
140° 42' 44” 


CLINTON CREEK DOWNSTREAM OF CASSIAR ASBESTOS MINE WASTE ROCK PILE 
YUKON TERRITORY 


106031 
HARONESS 
TOTAL 


ACO3 


00203L 
TOTAL 
DISSOLVED 
SOLIDS 
(CALCD. ) 


MG/L 


06401L 
FREE CO2 
(CALCD.) 


co2 
MG/L 
4 
1.9 
9.6 
5.2 
3.4 


2.6 
4.6 
7.8 


10401L 
RESIDUE 
NONFILTR. 


51 


07002L 
NITROGEN 
TOTAL 
KJELDAHL 
N 
MG/L 


10101L 


ALKALINITY 
TOTAL 


10501L 
RESIDUE 
FIXED 
NONFILTR. 


29 


07105L 
NITROGEN 
DISSOLVED 
NO3 & NO2 
N 
MG/L 


ALKALINITY 
PHENOL- 
PHTHALEIN 
CACO3 


MG/L 


—~-aNOS 


10451L 
RESIDUE 
FILTERABLE 


O7306L 
NITROGEN 
DISSOLVED 
NITRATE 
N 
MG/L 


COLOUR 
APPARENT 


10551L 
RESIDUE 
FIXED 
FILTERABLE 


MG/L 


07551L 
NITROGEN 
DISSOLVED 
AMMONIA 
N 
MG/L 


TURBIDITY 


O6001L 
CARBON 
TOTAL 
ORGANIC 
C 
MG/L 


O8401L 
OXYGEN 


CONSUMED 


31 11 


SATURATION = STABILITY 


INDEX INDEX 
CALCD ) 
PH NTs NIT 
06051L 06101L 
CARBON CARBON 
TOTAL DISSOLVED 
INORGANIC ORGANIC 
Cc c 
MG/L MG/L 
09105L 11103L 
FLUORIDE SODIUM 
DISSOLVED DISSOLVED 
F NA 
MG/L MG/L 


06201L 


SPECIFIC 
CONDUCT 


06301 


BICARBONT. CARBONATE 


(CALCD.) 


(CALCD.) 


MAGNESIUM 


ABSORPTION DISSOLVED 


RATIO 


REL. UNITS 


MG 
MG/L 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTOSEC0004 FOR PERIOD 21/06/73 To 16/08/73 
LAT. 64°26 41s ONG: 1408 "4200044 


CLINTON CREEK DOWNSTREAM OF CASSIAR ASBESTOS MIN 
YUKON TERRITORY 


13101L 14101L 15413L 15363L 1a2ook 16303L 
ALUMINUM SILICA PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE 
DISSOLVED REACTIVE TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO PO4 
AL s$lo2 Pp Pp P S04 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
4 
TA22 
403. 
268. 
eek 
146. 
298. 
389. 
25304P 26102L 26305P 27302P 28302P 29105L 
MANGANESE IRON IRON COBALT NICKEL COPPER 
EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED 
MN FE le co NI CU 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
4 4 
1.50 2e52 
9.00 31.0 
4.15 11.0 
3.36 eh s) 
1.95 Sulu 
3.05 525 
6.35 18.9 
O4P 
30305P 33103L 42302P 47301P 48302P 56301P 
ZINC ARSENIC MOLYBDENUM SILVER CADMIUM BARIUM 
EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. 
ZN AS MO AG cD BA 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
3 2 
L.001 L.005 
0.07 0.005 
0.02 0.005 
0.04 0.000 


L.001 0.005 


04P 


WASTE ROCK PILE, 


17203L 
CHLORIDE 
DISSOLVED 


29305L 
COPPER 
EXTRBLE. 


CU 
MG/L 


80311P 
MERCURY 
EXTRBLE. 


HG 
UG/L 


19103L 


POTASSIUM 


DISSOLVED 


MG/L 


29305P 
COPPER 
EXTRBLE. 


CU 
MG/L 


O6P 


827103L 
LEAD 
DISSOLVED 


PB 
MG/L 


20103L 
CALCIUM 
DISSOLVED 


CA 


MG/L 


30105L 
ZINC 
DISSOLVED 


ZN 
MG/L 


82302L 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


25101L 
MANGANESE 
DISSOLVED 


MN 
MG/L 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


O4L 


82302P 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTOSECO00S5 FOR PERIOD 21/06/73 TO 12/10/73 
LAT 64° 23' 40" LONG 140° 35' 50” 
FORTYMILE RIVER AT CASSIAR ASBESTOS MINE POWER PLANT, YUKON TERRITORY 


106031 10301L 101011 10151L 920111 020731 2701 00211L 120414 92041 
HARDNESS PH ALKALINITY ALKALINITY COLOUR TURBIDITY SATURATION STABILITY SPECIFIC SPECIFIC 
TOTAL TOTAL PHENOL- — APPARENT INDEX INDEX CONDUCT. CONDUCT. 
PHTHALEIN 
CACO3 CACO3 CACO3 CALCD.) SALCD. ) 
MG/L PH UNITS MG/L MG/L REL. UNITS JTU PH UNITS PH UNITS US/CM JS/CM 
SAMPLES 6 6 6 6 6 6 6 
LOW 38.6 7.0 aD 0 30 0.3 126 
HIGH 110. 8.3 71 0 100 11.0 768 
AVERAGE 68. ot 48 0 56 2.3 255 
STD.DEV 23. 0.4 its, 0 24 4.3 253 
PERCNT:10TH 
25TH 60.0 res 43 6) 45 0.5 132 
MEDIAN 50TH 63.5 ie 47 0 50 0.5 145 
75TH Ta0 7.9 54 0) 60 1.0 212 
90TH 
BACKUP CODES 
00203L 10401L 10501L 10451L 10551L 06001L 06051L 06101L 06201L 06301L 
TOTAL RESIDUE RESIDUE RESIDUE RESIDUE CARBON CARBON CARBON BICARBONT. CARBONATE 
DISSOLVED —_—NONFILTR. FIXED FILTERABLE FIXED TOTAL TOTAL DISSOLVED = (CALCD.) (CALCD.) 
SOLIDS NONFILTR. FILTERABLE ORGANIC INORGANIC ORGANIC 
(CALCD.) ve Cc Cc HCOS co3 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES i 1 6 6 
LOW 59 47 31 0 
HIGH 59 47 87 0 
AVERAGE 59 0 
STD.DEV 18 0 
PERCNT:10TH 
25TH 52 0 
MEDIAN 50TH 58 0 
75TH 66 0 
90TH 
BACKUP CODES 
06401L 07002L 07105L 07306L O7551L 08401L 09105L 11103L 11201L 12102L 
FREE CO2. NITROGEN NITROGEN NITROGEN NITROGEN OXYGEN FLUORIDE SODIUM SODIUM MAGNESIUM 
(CALCD.) TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED CONSUMED DISSOLVED DISSOLVED ABSORPTION DISSOLVED 
KJELDAHL NO3 & NO2 NITRATE AMMONIA RATIO 
co2 N N N N 02 F NA MG 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L REL. UNITS MG/L 
SAMPLES 6 
LOW 0.7 
HIGH 4.9 
AVERAGE 2.3 
STD.DEV te 
PERCNT:10TH 
25TH a1 
MEDIAN 50TH 21 
75TH 2.8 
90TH 


BACKUP CODES 


STATION OOYTOSECO005 


LAT. 40" 


64 ° 


23 ' 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


LONG. 140° 35' 


FOR PERIOD 21/06/73 TO 12/10/73 
50 " 


FORTYMILE RIVER AT CASSIAR ASBESTOS MINE POWER PLANT, YUKON TERRITORY 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


13101L 
ALUMINUM 
DISSOLVED 


AL 
MG/L 


25304P 
MANGANESE 
EXTRBLE. 


MN 
MG/L 


30305P 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 
o 
L.001 
0.010 
0.003 
0.004 


L.001 
L.001 
0.001 


14101L 
SILICA 
REACTIVE 


$102 
MG/L 


26102L 
IRON 
DISSOLVED 


FE 
MG/L 


33103L 
ARSENIC 


DISSOLVED 


AS 


MG/L 


0.007 


15413L 15363L 15255L 


PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE 


TOTAL DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO P04 
P P P 
MG/L MG/L MG/L 
26305P 27302P 28302P 
IRON COBALT NICKEL 
EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. 
FE co NI 
MG/L MG/L MG/L 

6 
0.032 
1.10 
0.41 
0.44 
0.17 
0.22 
0.70 
o4P 
42302P 47301P 48302P 
MOLYBDENUM _ SILVER CADMIUM 
EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. 
MO AG cD 
MG/L MG/L MG/L 


16303L 17203L 
CHLORIDE 
DISSOLVED DISSOLVED 
S04 CL 
MG/L MG/L 
6 
8.1 
32.3 
19.4 
7.9 
16.3 
18.7 
22.4 
29105L 29305L 
COPPER COPPER 
DISSOLVED EXTRBLE. 
Cu Cu 
MG/L MG/L 
§6301P 80311P 
BARIUM MERCURY 
EXTRBLE. EXTRBLE. 
BA HG 
MG/L UG/L 


19103L 
POTASSIUM 
DISSOLVED 


29305P 
COPPER 
EXTRBLE. 


CU 
MG/L 


82103L 
LEAD 
DISSOLVED 


20103L 
CALCIUM 
DISSOLVED 


CA 
MG/L 


OIL 


30105L 
ZINC 
DISSOLVED 


ZN 
MG/L 


82302L 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


25101L 
MANGANESE 
DISSOLVED 


MN 
MG/L 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


82302P 
LEAD 
EXTRBLE. 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN SOTH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY 


STATION OOYTOSECO006 FOR PERIOD 21/06/73 TO 12/10/73 
LAT 64° 24" - 7". tOnG 140° 28:' 22° 


CLINTON CREEK AT BRIDGE ON CASSIAR ASBESTOS MINE TOWNSITE ROAD 
YUKON TERRITORY 


10603 103011 101011 10751L O2011L 020731 2101 S911 241 2041 


SATURATION 


HARONESS PH ALKALINITY ALKALINITY COLOUR TURBIDITY SPECIFIC 
TOTAL TOTAL PHENOL- APPARENT INDEX INDEX CONDUCT CONDUCT 
PHTHALEIN 
CACOB CACO3 CACO3 (CALCD ALCD ) 
MG PH UNIT MG/L MG/L REL. UNITS T PH UN e iT M uM 
6 6 6 6 6 6 6 
190. ie 95 0 40 0.4 333 
552. 8.8 285 14 120 105. 920 
361. 8.1 179 3 74 35: 618 
143. 0.5 77 6 37 a 228 
211. 7.6 100 0 40 0.5 393 
368. 8.0 173 0 63 1.0 627 
479. 8.5 250 6 120 100. 805 
00203L 10401L 10501L 10451L 10551L O6001L 06051L O6101L O6201L 06301L 
TOTAL RESIDUE RESIDUE RESIDUE RESIDUE CARBON CARBON CARBON BICARBONT. CARBONATE 
DISSOLVED NONFILTR. FIXED FILTERABLE FIXED TOTAL TOTAL DISSOLVED (CALCD.) (CALCD) 
SOLIDS NONFILTR. FILTERABLE ORGANIC INORGANIC ORGANIC 
(CALCD. ) Cc C Cc HCO3 cO3 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
2 6 6 
1851 116 0 
2536 333 17 
2194 210 4 
484 84 7 
121 0 
2194 211 0 
270 Z 
06401L 07002L 07105L 07306L O7551L O8401L 09105L 1117031 11201L 12102 
FREE CO2 NITROGEN NITROGEN NITROGEN NITROGEN OXYGEN FLUORIDE SODIUM SODIUM MAGNESIUM 
(CALCD.) TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED CONSUMED DISSOLVED DISSOLVED ABSORPTION DISSOLVED 
KJELDAHL NO3 & NO2 NITRATE AMMONIA RATIO 
co2 N N N N 02 6 NA MG 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L REL. UNITS MG/L 
6 
0.7 
8.0 
3.8 
2.8 
1.7 
ae 
5.8 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTOSECO006 FOR PERIOD 21/06/73 TO 12/10/73 
LAT. 6424 ee ae Ones 140; "368 22." 


CLINTON CREEK AT BRIDGE ON CASSIAR ASBESTOS MINE TOWNSITE ROAD, 
YUKON TERRITORY 


13101L 14101L 15413L 15363L 15255L 16303L 17208L 19103L 
ALUMINUM SILICA PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE CHLORIDE POTASSIUM 
DISSOLVED — REACTIVE TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO PO4 
AL Sey P P P $O4 CL K 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
6 
S125 
250. 
156. 
67. 
103. 
146. 
210. 
25304P 26102L 26305P 27302P 28302P 29105L 29305L 29305P 
MANGANESE IRON IRON COBALT NICKEL COPPER COPPER COPPER 
EXTRBLE. DISSOLVED _-EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED _EXTRBLE. EXTRBLE. 
MN FE FE co NI CU CU CU 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
6 6 6 
0.14 0.15 0.003 
1.00 16.0 0.07 
0.41 3.7 0.02 
0.37 6.3 0.03 
0.15 0.21 0.004 
0.21 0.43 0.005 
0.76 5.20 0.05 
o4P o6P 
30305P 33103L 42302P 47301P 48302P 56301P 80311P 82103L 
ZINC ARSENIC MOLYBDENUM _ SILVER CADMIUM BARIUM MERCURY LEAD 
EXTRBLE. DISSOLVED —_EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED 
ZN AS MO AG cD BA HG PB 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L UG/L MG/L 
3) 2 
L.001 0.005 
0.13 0.005 
0.03 0.005 
0.06 0.000 
0.002 
0.002 0.005 
0.004 
o4P 


20103L 
CALCIUM 
DISSOLVED 


CA 
MG/L 
i 
73.8 
73.8 


OIL 


30105L 
ZINC 
DISSOLVED 


ZN 
MG/L 


82302L 
LEAD 
EXTRBLE 


PB 
MG/L 


25101L 
MANGANESE 
DISSOLVED 


MN 
MG/L 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


O04L 


82302P 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


STATION OOYTOSECO007 


LAT 


64° 


23 ' 


YUKON TERRITORY 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


106031 
HARDNESS 
TOTAL 


CACO3 
MG/L 


6 
188. 
447. 
325. 
107. 


00203L 
TOTAL 
DISSOLVED 
SOLIDS 
(CALCD. ) 
MG/L 


O6401L 
FREE CO2 
(CALCD.) 


co2 
MG/L 


103011 


10401L 
RESIDUE 
NONFILTR. 


07002L 
NITROGEN 
TOTAL 
KJELDAHL 
N 
MG/L 


53 " 


1O10IL 
ALKALINITY 
TOTAL 


CACO3 
MG/L 

6 

95 

248 

166 

61 


101 
169 
215 


10S01L 
RESIDUE 
FIXED 
NONFILTR. 


MG/L 


07105L 
NITROGEN 
DISSOLVED 
NO3 & NO2 
N 
MG/L 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


140° 35" 35" 


101511 AO0t4 2073L 


COLOUR 


ALKALINITY TURBIDITY 
PHENOL- APPARENT 
PHTHALEIN 
CACO3 
MG/L REL UNITS TU 
6 6 6 
0 40 0.8 
12 120 120. 
2 71 37. 
5 33 55 
0) 45 0.9 
0 60 2.4 
0 100 95.0 
10451L 10551L O6001L 
RESIDUE RESIDUE CARBON 
FILTERABLE FIXED TOTAL 
FILTERABLE ORGANIC 
Cc 
MG/L MG/L MG/L 
07306L O7551L 08401L 
NITROGEN NITROGEN OXYGEN 
DISSOLVED DISSOLVED CONSUMED 
NITRATE AMMONIA 
N N 02 
MG/L MG/L MG/L 


FOR PERIOD 21/06/73 TO 12/10/73 
LONG 
CLINTON CREEK AT FOOTBRIDGE ABOVE CONFLUENCE WITH FORTYMILE RIVER, 


M21 


SATURATION 


INDEX 


CALCD.) 
PH UNITS 


06051L 
CARBON 
TOTAL 
INORGANIC 
Cc 


MG/L 


09105L 
FLUORIDE 
DISSOLVED 


92111 
STABILITY 
INDEX 


“AL 


PH UNITS 


06101L 
CARBON 
DISSOLVED 
ORGANIC 


( 


MG/L 


11103L 
SODIUM 
DISSOLVED 


NA 
MG/L 


O06201L 


O6301L 


BICARBONT. CARBONATE 


(CALCD.) 


HCO3 


MG/L 


6 
116 
302 
198 

70 


123 
206 
232 


11201L 
SODIUM 


(CALCD) 


CO3 
MG/L 


6 
0 
15 
3 
6 


ooo 


12102L 


MAGNESIUM 


ABSORPTION DISSOLVED 


RATIO 


REL UNITS 


MG 
MG/L 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


STATION OOYTOS9EC0007 


LAT. 64 ° 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


23755304) LONG 140ee 35a 


YUKON TERRITORY 


13101L 
ALUMINUM 
DISSOLVED 


AL 
MG/L 


25304P 
MANGANESE 
EXTRBLE. 


MN 
MG/L 


6 
0.09 
0.80 
0.33 
0.32 


0.11 
0.16 
0.68 


30305P 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


5 
0.007 
0.10 
0.03 
0.04 


0.007 
0.013 
0.03 


04P 


14101L 15413L 15363L 15255L 16303L 17203L 
SILICA PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE CHLORIDE 
REACTIVE TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO PO4 
slo2 P P P S04 CL 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
6 
81.0 
199: 
148. 
47. 
LOT 
164. 
180. 
26102L 26305P 27302P 28302P 29105L 29305L 
IRON IRON COBALT NICKEL COPPER COPPER 
DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. = EXTRBLE. DISSOLVED _—EXTRBLE. 
FE FE co NI CU cu 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
6 
0.20 
14.0 
4.5 
6.6 
0.20 
0.31 
12.0 
o4P 
33103L 42302P 47301P 48302P 56301P 80311P 
ARSENIC MOLYBDENUM _ SILVER CADMIUM BARIUM MERCURY 
DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. = EXTRBLE. = EXTRBLE. — EXTRBLE. 
AS MO AG cD BA HG 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L UG/L 
3 
L.005 
0.006 
0.005 
0.001 
0.005 


FOR PERIOD 21/06/73 To 12/10/73 
35 w 
CLINTON CREEK AT FOOTBRIDGE ABOVE CONFLUENCE WITH FORTYMILE RIVER, 


19103L 
POTASSIUM 
DISSOLVED 


K 
MG/L 


29305P 
COPPER 
EXTRBLE. 


Cu 
MG/L 


O6P 


82103L 
LEAD 
DISSOLVED 


PB 
MG/L 


20103L 
CALCIUM 
DISSOLVED 


CA 
MG/L 


OIL 


30105L 
ZINC 
DISSOLVED 


ZN 
MG/L 


82302L 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


25101L 
MANGANESE 
DISSOLVED 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


04L 


82302P 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


HARDNESS 
TOTAL 


CACO3 


MG/L 


00203L 
TOTAL 
DISSOLVED 
SOLIDS 
(CALCD.) 
MG/L 


06401L 
FREE CO2 
(CALCD.) 


co2 
MG/L 
6 

0.6 

6.2 

20 

a 


STATION OOYTOSECO008 
64 ° 


24' 


PH 


10401L 
RESIDUE 
NONFILTR. 


233 


07002L 
NITROGEN 
TOTAL 
KJELDAHL 
N 
MG/L 


10 " 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


LONG 


10151L 


ALKALINITY 


ALKALINITY 
TOTAL PHENOL- 
PHTHALEIN 
CACOQ3 CACO3 
MG/L G/L 
6 6 
40 0 
77 1 
a 0 
12 0 
49 0 
52 0 
59 0 
10501L 10451L 
RESIDUE RESIDUE 
FIXED FILTERABLE 
NONFILTR. 
MG/L MG/L 
2 
149 
221 
185 
51 
185 
07105L 07306L 
NITROGEN NITROGEN 
DISSOLVED DISSOLVED 
NO3 & NO2 NITRATE 
N N 
MG/L MG/L 


35°" 


2011 
COLOUR 
APPARENT 


oak c 
SBSSo 4 
72) 


45 


70 


10551L 
RESIDUE 
FIXED 


FILTERABLE 


MG/L 


07551L 
NITROGEN 
DISSOLVED 
AMMONIA 
N 
MG/L 


FOR PERIOD 21/06/73 TO 12/10/73 
140 ° 
FORTYMILE RIVER BELOW CONFLUENCE WITH CLINTON CREEK, YUKON TERRITORY 


28 " 


2 3L 


TURBIDITY 


INDEX 
(CALCD. ) 
JTU PH UNITS 
6 
0.4 
37.0 
tue 
17.4 
0.4 
0.6 
31.0 
O6001L 06051L 
CARBON CARBON 
TOTAL TOTAL 
ORGANIC INORGANIC 
Cc Cc 
MG/L MG/L 
O08401L 09105L 
OXYGEN FLUORIDE 
CONSUMED DISSOLVED 
02 F 
MG/L MG/L 


SATURATION 


STABILITY 
INDEX 


O06101L 
CARBON 
DISSOLVED 
ORGANIC 


c 
U 


MG/L 


11103L 
SODIUM 
DISSOLVED 


NA 
MG/L 


20411 


SPECIFIC 
CONDUCT. CONDUCT. 
>M 5/CM 
6 
132 
227 
165 
34 
147 
153 
177 
06201L 06301L 
BICARBONT. CARBONATE 
(CALCD.) (CALCD.) 
HCO3 co3 
MG/L MG/L 
6 6 
49 0 
92 1 
67 0 
15 0 
60 0 
63 0 
ie 0 
11201L 12102L 
SODIUM = MAGNESIUM 
ABSORPTION DISSOLVED 
RATIO 
MG 
REL. UNITS MG/L 


20418 
SPECIFIC 


STATION OOYTOSEC0008 


LAT. 64 ° 


24 ' 


10" 


FOR PERIOD 
LONG. 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


21/06/73 To 12/10/73 


1408e 350er26 " 


FORTYMILE RIVER BELOW CONFLUENCE WITH CLINTON CREEK, YUKON TERRITORY 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


13101L 
ALUMINUM 
DISSOLVED 


AL 
MG/L 


25304P 
MANGANESE 
EXTRBLE. 


MN 
MG/L 
6 
L.01 
0.14 
0.05 
0.06 


0.01 
0.02 
0.12 


30305P 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 
S 
L.001 
0.010 
0.004 
0.004 


L.001 
L.001 
0.006 


14101L 
SILICA 
REACTIVE 


S!02 
MG/L 


26102L 
IRON 
DISSOLVED 


Be 
MG/L 


33103L 
ARSENIC 
DISSOLVED 


AS 
MG/L 


0.005 


15413L 15363L 15255L 16308L 17203L 
PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE CHLORIDE 
TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO PO4 
P P P $04 CL 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
6 
9.6 
38.5 
. 23.1 
9.4 
20.7 
21.9 
26.2 
26305P 27302P 28302P 291051 29305L 
IRON COBALT NICKEL COPPER COPPER 
EXTRBLE. — EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED —_ EXTRBLE. 
FE co NI CU CU 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
6 
0.12 
3.10 
1.00 
1.28 
0.20 
0.25 
2.10 
o4P 
42302P 47301P 48302P 56301P 80311P 
MOLYBDENUM _ SILVER CADMIUM BARIUM MERCURY 
EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. — EXTRBLE. EXTRBLE. 
MO AG cD BA HG 
MG/L MG/L MG/L MG/L UG/L 


19103L 


POTASSIUM 


DISSOLVED 


K 
MG/L 


29305P 
COPPER 
EXTRBLE. 


Cu 
MG/L 


82103L 
LEAD 
DISSOLVED 


PB 
MG/L 


20103L 
CALCIUM 
DISSOLVED 


CA 
MG/L 
1 
22.6 
22.6 


OIL 


30105L 
ZINC 
DISSOLVED 


ZN 
MG/L 


82302L 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


25101L 
MANGANESE 
DISSOLVED 


MN 
MG/L 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


04L 


82302P 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 

AVERAGE 

STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTOSFDO001 FOR PERIOD 22/08/67 TO 14/09/73 
LAT 67° 33' 50” LONG 1902: G3i?i.i-96* 


PORCUPINE RIVER AT W.S.C. GAUGE NEAR R.C.M.P. BARRACKS IN OLD CROW 
YUKON TERRITORY 


19161 020111 
COLOUR 


20741 Ho? 021 


ALKALINITY TURBIDITY SATURATION 


O6301L 
CARBONATE 
(CALCD) 


12702L 


MAGNESIUM 


MG 
MG/L 


ALKALINITY 
TOTAL TOTAL PHENOL- APPARENT INDEX INDEX CONDUCT 
PHTHALEIN 
uM Pp N M MG/e 2EL NIT T PH UNITS PH UN 5/CM 
52 52 52 52 50 51 49 49 52 
7.8 6.5 8 0 L5 0.2 -3.5 6.4 15 
210. 8.6 182 6 120 135. 1.1 13.5 470 
124. 7.8 104 0 28 20. -0.1 8.0 247 
57. 0.4 51 1 30 32. 0.8 1.3 121 
53.0 te 42 0. LS 0.6 -0.8 6.9 97 
75.5 7.6 62 0 5 1.4 -0.6 in 148 
120. 7.8 105 0 10 5,7 0.1 7.6 256 
180. 8.0 152 0 50 23.0 0.3 8.8 367 
197. 8.3 166 0 63 64.0 0.7 9.4 394 
00203L 1O40TL 10501L 10451L 10551L O6001L 06051L O6101L 962011 
TOTAL RESIDUE RESIDUE RESIDUE RESIDUE CARBON CARBON CARBON BICARBONT. 
DISSOLVED NONFILTR. FIXED FILTERABLE FIXED TOTAL TOTAL DISSOLVED (CALCD.) 
SOLIDS NONFILTR. FILTERABLE ORGANIC INORGANIC ORGANIC 
(CALCD. ) Cc Cc HCO3 
MG/L MG/L MG/L MG/t MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
49 10 10 3 3 4 4 52 
9 5 2 93 65 2.0 12.0 10 
227 478 420 219 204 13.0 28.0 222 
133 97 84 146 125 7.5 22.3 127 
64 155 139 65 72 4.5 7.0 62 
52 6 2 51 
76 8 3 4.5 18.0 75 
133 24 19 127 105 7.5 24.5 128 
192 110 97 10.5 26.5 183 
216 367 328 202 
O6401L 07002L 07105L 07306L 07551L O08401L 09105L 11703L 11201L 
FREE CO2 NITROGEN NITROGEN NITROGEN NITROGEN OXYGEN FLUORIDE SODIUM SODIUM 
(CALCD.) TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED CONSUMED DISSOLVED DISSOLVED ABSORPTION DISSOLVED 
KJELDAHL NO3 & NO2 NITRATE AMMONIA RATIO 
co2 N N N N 02 F NA 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L REL. UNITS 
52 1 47 12 7 20 52 52 
0.1 0.0 L.005 L.1 5 0.00 0.4 0.02 
13.4 0.0 2.71 0.5 7.8 0.17 7.3 0.23 
3.6 0.21 0.2 4.1 0.08 3.5 0.13 
3.2 0.39 0.1 ar 0.04 2.3 0.06 
a L.005 [oy 0.05 0.7 0.04 
1.3 0.070 Lat 1.8 0.06 1:3 0.07 
2.3 0.170 0.1 3.5 0.09 3.4 0.14 
5.0 0.226 0.2 tot 0.10 ad 0.18 
8.3 0.316 0.3 0.12 6.3 0.20 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYTOSFDO001 FOR PERIOD 22/08/67 TO 14/09/73 
LAT. 67° 33' 50" LONG 13972 S3%st 9” 


PORCUPINE RIVER AT W.S.C. GAUGE NEAR R.C.M.P. BARRACKS IN OLD CROW, 
YUKON TERRITORY 


13101L 14101L 15413L 15363L 15255L 16303L 17203L 19103L 20108L 
ALUMINUM SILICA PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE CHLORIDE POTASSIUM CALCIUM 
DISSOLVED REACTIVE TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO PO4 
AL si02 P P P S04 GL K CA 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 2 50 5 5 14 51 51 51 51 
LOW 0.04 0.2 0.007 0.000 0.000 L1.0 0.2 0.1 2.6 
HIGH 0.04 4.6 0.101 0.019 0.033 36.7 13.6 3.5) 65.2 
AVERAGE 0.04 3.2 0.032 0.009 0.008 16.9 3.4 0.7 38.8 
STD.DEV 0.00 1.0 0.039 0.008 0.009 8.5 3.0 0.6 17.0 
PERCNT:10TH ales L.002 4.5 0.5 0.4 18.4 
25TH 2.6 0.010 L.001 L.002 8.9 0.8 0.5 25.4 
MEDIAN 50TH 0.04 3.6 0.014 0.010 0.007 18.3 2.2 0.6 36.0 
75TH 4.0 0.029 0.013 0.010 24.1 6.0 0.7 55.3 
90TH 4.2 0.016 25.9 6.7 0.8 61.2 
BACKUP CODES 02L 64L 57L 59L O6L O1L 
25304P 26102L 26305P 27302P 28302P 29105L 29305L 29305P 30105L 
MANGANESE IRON IRON COBALT NICKEL COPPER COPPER COPPER ZINC 
EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED 
MN FE KE (ie) NI CU CU Cu ZN 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 6 17 i 9 5 1 9 
LOW L.01 0.000 0.08 0.000 L.01 L.001 0.000 
HIGH 0.02 0.190 0.08 L.01 L.01 L.001 L.01 
AVERAGE 0.01 0.053 0.01 0.01 
STD.DEV 0.00 0.065 0.00 0.00 
PERCNT:10TH L.001 0.000 0.000 
25TH L.01 0.010 0.001 L.01 0.004 
MEDIAN 50TH L.01 0.020 0.007 L.01 0.007 
75TH L.01 0.100 L.01 L.01 L.01 
90TH 0.170 L.01 L.01 
BACKUP CODES 04L 04P O6L O6L O04L 
30305P 33103L 42302P 47301P 48302P 56301P 80311P 82103L 82302L 
ZINC ARSENIC MOLYBDENUM SILVER CADMIUM BARIUM MERCURY LEAD LEAD 
EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. 
ZN AS MO AG CD BA HG PB PB 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L UG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 1 1 ] 5 
LOW 0.003 L.005 0.000 L.01 
HIGH 0.003 L.005 L.05 L.01 
AVERAGE 0.02 
STD.DEV 0.03 
PERCNT:10TH 0.000 
25TH L.001 L.01 
MEDIAN 50TH 0.006 L.01 
75TH L.05 L.01 
90TH L.05 
BACKUP CODES O1L L 


25101L 
MANGANESE 
DISSOLVED 


MN 
MG/L 
11 
0.000 
0.02 
0.01 
0.00 


L.010 
L.010 
L.010 
L.010 
L.04 


O4L 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE. 


O4L 


82302P 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


STATION OOYT10AA0001 


LAT 60 © 


3 ' 


1 


LONG 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 


FOR PERIOD 
128 © 


SUMMARY) 


29/11/68 to 10/10/73 


54' 


LIARD RIVER AT W.S.C. GAUGE AT BRIDGE ON ALASKA HIGHWAY IN UPPER LIARD 


CROSSING 
HARDNESS 
TOTAL 
SAMPLES 15 
LOW 63.4 
HIGH 222: 
AVERAGE TT; 
STD.DEV 39. 
PERCNT:10TH 63.6 
25TH 85.1 
MEDIAN 50TH 107. 
75TH 1S 
90TH 132. 
BACKUP CODES 
002031 
TOTAL 
DISSOLVED 
SOLIDS 
(CALCD. ) 
MG/L 
SAMPLES 13 
LOW 63 
HIGH 216 
AVERAGE 115 
STD.DEV 39 
PERCNT:10TH 66 
25TH 95 
MEDIAN 50TH 112 
75TH 131 
90TH 149 
BACKUP CODES 
06401L 
FREE CO2 
(CALCD.) 
co2 
MG/L 
SAMPLES 15 
LOW 0.9 
HIGH 4.2 
AVERAGE 1.9 
STD.DEV 1.0 
PERCNT:10TH 1.0 
25TH 1.1 
MEDIAN 50TH BS 
75TH 2:5 
90TH 3.9 


BACKUP CODES 


PH 


PH UNITS 


104011 
RESIDUE 
NONFILTR. 


07002L 
NITROGEN 
TOTAL 
KJELDAHL 
N 
MG/L 


2 
L.5 
L.5 


L5 


YUKON TERRITORY 


ALKALINITY 
TOTAL 


10501L 
RESIDUE 
FIXED 
NONFILTR. 


07105L 
NITROGEN 
DISSOLVED 
NO3 & NO2 
N 
MG/L 
13 
0.009 
0.230 
0.060 
0.071 


0.010 
0.010 
0.020 
0.080 
0.150 


O6L 


ALKALINITY 
PHENOL- 
PHTHALEIN 


MG 


_ 


-ONnOW 


oooo°o 


10451L 
RESIDUE 
FILTERABLE 


MG/L 


07306L 
NITROGEN 
DISSOLVED 
NITRATE 
N 
MG/L 


COLOUR 
APPARENT 


10551L 
RESIDUE 
FIXED 


FILTERABLE 


MG/L 


O7551L 
NITROGEN 
DISSOLVED 
AMMONIA 


0600 
CARBON 
TOTAL 
ORGANIC 


TURBIDITY 


1L 


O8401L 
OXYGEN 
CONSUMED 


2101 2111 920411. 92041 
SATURATION = STABILITY SPECIFIC SPECIFIC 
INDEX INDEX CONDUCT CONDUCT 
Pt PH T S/CM uM 
13 13 16 1 
-0.6 6.8 124 135 
0.6 8.9 393 135 
0.1 7.8 211 
0.3 0.6 70 
-0.3 7.3 125 
0.0 7.4 149 
0.0 7.9 218 
0.4 8.0 244 
0.5 8.6 276 
06051L O06101L 06201L O6301L 
CARBON CARBON BICARBONT. CARBONATE 
TOTAL DISSOLVED (CALCD.) (CALCD.) 
INORGANIC ORGANIC 
Cc Cc HCO3 CO3 
MG/L MG/L MG/L MG/L 
6 15 15 
8.2 61 0 
27.0 265 2 
18.7 124 0 
75 49 1 
69 0 
11.0 95 0 
21.0 124 0 
24.0 144 0 
149 0 
09105L 11103L 19201L 2102L 
FLUORIDE SODIUM SODIUM MAGNESIUM 
DISSOLVED DISSOLVED ABSORPTION DISSOLVED 
RATIO 
F NA MG 
MG/L MG/L RE JNITS MG/L 
12 1S 15 
0.05 0.8 0.04 
L.10 4.6 0.17 
0.08 1.6 0.06 
0.01 0.9 0.03 
0.07 0.9 0.05 
0.07 1.1 0.05 
0.08 1.3 0.05 
0.09 5 i 0.06 
L.10 ne 0.07 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYT10AA0001 FOR PERIOD 29/11/68 To 10/10/73 
AGE 66. — 33,8 O2n. WONG. 12See SAeee Oy. 


LIARD RIVER AT W.S.C. GAUGE AT BRIDGE ON ALASKA HIGHWAY IN UPPER LIARD 
CROSSING, YUKON TERRITORY 


13101L 14101L 15413L 15363L 15255L 16303L 17203L 19103L 
ALUMINUM SILICA PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE CHLORIDE POTASSIUM 
DISSOLVED REACTIVE TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO P04 
AL slo2 P p P So4 CL K 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
14 4 5 9 15 15 15 
3.4 L.005 L.001 L.002 4.2 ba 0.5 
1252 0.021 0.006 0.010 31.1 1.2 1-9 
6.7 0.011 0.003 0.003 10.0 0.3 0.7 
Ze 0.008 0.002 0.003 6.2 0.3 0.3 
4.2 L.002 5.9 0.1 0.5 
5.4 L.005 L.001 L.002 Te 0.4 0.6 
6.7 0.009 0.003 L.002 8.9 0.2 0.6 
7.6 0.017 0.003 L.002 11.0 0.4 Ox/ 
8.4 0.010 Tides Oa 0.9 
O2L O5L O6L 59L 57L O6L 
25304P 26102L 26305P 27302P 28302P 29105L 29305L 29305P 
MANGANESE IRON IRON COBALT NICKEL COPPER COPPER COPPER 
EXTRBLE. DISSOLVED _—_ EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED —_EXTRBLE. EXTRBLE. 
MN FE re co NI CU CU CU 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
4 Wl 1 1 1 6 5 1 
L.01 L.001 0.34 L.001 L.001 0.002 L.01 0.002 
0.03 0.080 0.34 L.001 L.001 L.01 L.01 0.002 
0.01 0.025 0.00 
0.01 0.021 0.00 
0.010 
L.01 0.010 0.002 Een 
L.01 0.020 0.002 L.01 
0.02 0.030 0.002 L.01 
0.040 
O4L o4P O6L O6L 
30305P 33103L 42302P 47301P 48302P 56301P 80311P 82103L 
ZINC ARSENIC MOLYBDENUM _ SILVER CADMIUM BARIUM MERCURY LEAD 
EXTRBLE. DISSOLVED —_EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED 
ZN AS MO AG cD BA HG PB 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L UG/L MG/L 
1 1 1 1 1 5 
0.002 0.0002 L.001 0.3 L.05 L.001 
0.002 0.0002 L.001 0.3 L.05 E05 
L.001 
L.001 
L.001 


20103L 
CALCIUM 
DISSOLVED 


30105L 
ZINC 
DISSOLVED 


ZN 
MG/L 


0.002 
0.004 
0.004 


04L 


82302L 
LEAD 
EXTRBLE 


25101L 
MANGANESE 
DISSOLVED 


MN 
MG/L 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 
6 
L.01 
L.01 


L.01 
L.01 
L.O1 


O4L 


82302P 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


1 
L.001 
L.001 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYT10AB0001 FOR PERIOD 10/06/69 To 04/08/73 
LAT 60° oF" 14” “tons 120%) Sex) 8” 


FRANCES RIVER AT W.S.C. GAUGE AT BRIDGE ON ROBERT CAMPBELL HIGHWAY 
ABOUT 37 MILES NORTH OF WATSON LAKE, YUKON TERRITORY 


106021 103011 10151L 2011 2073 2101 944 2041 20415 


HARDNESS PH ALKALINITY ALKALINITY COLOUR TURBIDITY SATURATION STABILITY SPECIFIC SPECIFIC 
TOTAL TOTAL PHENOL- = APPARENT INDEX INDEX CONDUCT. CONDUCT. 
PHTHALEIN 
CACO3 CACO3 CACO3 CALCD.) CALCD ) 
MG/L PH UNITS MG/L MG/L REL UNITS jTU PH UNITS PH UNITS US/CM JS/CM 
SAMPLES 15 iis! 15 15 15 15 12 12 15 1 
LOW 55:2 7.4 46 0 Ls 0.6 -0.8 7.9 115 120 
HIGH 104. 8.1 91 0 30 6.2 0.1 9.2 213 120 
AVERAGE 73. 7.9 62 0 12 2.4 -0.4 8.6 148 
STD.DEV 1% 0.2 17 0 7 1.6 0.3 0.4 35 
PERCNT:10TH Sil 7.6 47 fr, 5 0.8 -0.8 8.2 116 
25TH 60.8 Te 49 0 5 1.0 -0.5 8.4 121 
MEDIAN 50TH 67.2 7.9 oD 0 10 1.9 -0.4 8.7 135 
75TH 98.2 8.0 86 0 15 2.8 -0.3 8.9 192 
90TH 98.7 8.1 87 0 20 aM -0.1 9.2 204 
BACKUP CODES 
00203L 10401L 10501L 10451L 10551L O6001L 06051L 06101L 06201L 06301L 
TOTAL RESIDUE RESIDUE RESIDUE RESIDUE CARBON CARBON CARBON  BICARBONT. CARBONATE 
DISSOLVED —_NONFILTR. FIXED FILTERABLE FIXED TOTAL TOTAL DISSOLVED (CALCD) (CALCD.) 
SOLIDS NONFILTR. FILTERABLE ORGANIC INORGANIC ORGANIC 
(CALCD. ) Cc Cc Cc HCO3 co3 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 12 3 3 4 4 15 15 
LOW 60 10 7 3.0 6.8 56 0 
HIGH 107 19 13 9.0 17.0 110 0 
AVERAGE 77 15 9 5.8 aor 75 0 
STD.DEV A 5 3 2 By 20 9 
PERCNT:10TH 61 &7 0 
25TH 64 4.0 8.4 60 0 
MEDIAN 50TH 73 15 8 unk 13.5 68 0 
75TH 90 [ies 17.0 104 0 
90TH 103 107 0 
BACKUP CODES 
06401L 07002L 07105L 07306L O7551L 08401L 09105L 11103L 11201L 12102L 
FREE CO2. NITROGEN NITROGEN NITROGEN NITROGEN OXYGEN FLUORIDE SODIUM SODIUM MAGNESIUM 
(CALCD.) TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED CONSUMED DISSOLVED DISSOLVED ABSORPTION DISSOLVED 
KJELDAHL NO3 & NO2 NITRATE AMMONIA RATIO 
co2 N N N N 02 6 NA MG 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L REL. UNITS MG/L 
SAMPLES 15 1 Ua 5 11 ike: 15 
LOW 0.9 155 0.011 oy 0.05 0.8 0.04 
HIGH 4.2 £35 0.520 EA 0.10 he 0.07 
AVERAGE 1.9 0.081 0.07 1.2 0.06 
STD.DEV “a 0.148 0.02 0.3 0.01 
PERCNT:10TH 0.9 0.016 0.06 0.8 0.04 
25TH 1.1 0.020 L.1 0.06 1.0 0.05 
MEDIAN 50TH 1.3 0.030 Lt 0.07 1.0 0.06 
75TH a 0.070 es 0.07 y = 0.07 
90TH 3.8 0.090 L.10 1.7 0.07 


BACKUP CODES O6L O4L 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION OOYT10AB0001 FOR PERIOD 10/06/69 TO 04/08/73 
LAT. 60° 927° aa Toneer. Wo° te. te2 


FRANCES RIVER AT W.S.C. GAUGE AT BRIDGE ON ROBERT CAMPBELL HIGHWAY 
ABOUT 37 MILES NORTH OF WATSON LAKE, YUKON TERRITORY 


13101L 14101L 15413L 15363L 15255L 16303L 17203L 19103L 
ALUMINUM SILICA | PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE CHLORIDE POTASSIUM 
DISSOLVED —— REACTIVE TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO P04 
AL slo2 P P P $O4 Cl K 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
14 1 3 9 14 14 14 
3.7 0.022 L.001 L.002 10.0 L.1 0.3 
7.0 0.022 L.001 L.002 13.7 0.6 Our 
5.2 11.4 0.3 0.5 
1.0 eal 0.2 0.1 
3.8 L.002 10.0 0.1 0.4 
4.6 L.002 10.5 0.2 0.5 
5:2 L.001 L.002 11.3 0.2 0.5 
6.2 L.002 12.4 0.4 0.6 
6.3 L.002 13.3 0.5 0.7 
O5L O2L O6L 57L 59L O6L 
25304P 26102L 26305P 27302P 28302P 29105L 29305L 29305P 
MANGANESE IRON IRON COBALT NICKEL COPPER COPPER COPPER 
EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. = EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED —_EXTRBLE. EXTRBLE. 
MN FE FE co NI cu CU cu 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
5 9 1 1 1 4 5 1 
L.01 L.001 0.12 L.001 0.001 L.001 L.01 L.001 
0.01 0.040 0.12 L.001 0.001 0.003 L.01 L.001 
0.01 0.022 0.002 
0.00 0.012 0.001 
L.001 
L.01 0.020 0.001 L.01 
L.01 0.020 0.002 L.01 
Oi 0.030 0.003 L.O1 
0.040 
04L o4P O6L 
30305P 33103L 42302P 47301P 48302P 56301P 80311P 82103L 
ZINC ARSENIC MOLYBDENUM SILVER CADMIUM BARIUM MERCURY LEAD 
EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. = EXTRBLE. EXTRBLE.  EXTRBLE EXTRBLE. DISSOLVED 
ZN AS MO AG cD BA HG PB 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L UG/L MG/L 
{ { 1 1 1 4 
0.005 0.0006 L.001 0.2 L.05 L.001 
0.005 0.0006 L.001 0.2 L.05 0.009 
0.003 
0.004 
L.001 
L.001 
0.005 


20103L 
CALCIUM 
DISSOLVED 


CA 
MG/L 
14 
17.3 
30.1 
2A 
4.5 


17.3 
18.4 
20.9 
Pa) 
29.8 


O1L 


30105L 
ZINC 
DISSOLVED 


ZN 
MG/L 


4 
0.002 
0.004 
0.003 
0.001 


0.002 
0.003 
0.004 


82302L 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 

5 
L.01 
L.01 


25101L 
MANGANESE 
DISSOLVED 


MN 
MG/L 


4 


L.01 
L.010 


L.01 
L.01 
L.014 


04L 


O4L 


82302P 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


106031 


HARONESS 


TOTAL 


CACOS 


no 
MG/t 


00203L 
TOTAL 


DISSOLVED 


SOLIDS 


(CALCD. ) 


MG/L 


O6401L 


FREE CO2 
(CALCD.) 


co2 
MG/L 


{ 


1. 
i. 


5 
5 


30 ' 


10401L 
RESIDUE 
NONFILTR. 


07002L 
NITROGEN 
TOTAL 
KJELDAHL 
N 
MG/L 


STATION 01YTO8AA0001 
60 ° 
SOCKEYE LAKE, YUKON TERRITORY 


FOR PERIOD 
° 
LONG 137 
1014 1O159L 
ALKALINITY ALKALINITY 
TOTAL PHENOL- 
PHTHALEIN 
CACO3 CACO3 
MG/L MG/L 
1 1 
77 0 
77 0 
10501L 10451L 
RESIDUE RESIDUE 
FIXED FILTERABLE 
NONFILTR. 

MG/L MG/L 
07105L 07306L 
NITROGEN NITROGEN 
DISSOLVED DISSOLVED 

NO3 & NO2 NITRATE 
N N 
MG/L MG/L 
1 
0.02 
0.02 


10L 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


29/07/73 10 29/07/73 


38 ' 


20114 


COLOUR 
APPARENT 


REL UNITS 


an — 


10551L 
RESIDUE 
FIXED 


FILTERABLE 


MG/L 


O7551L 
NITROGEN 
DISSOLVED 
AMMONIA 
N 
MG/L 


0.8 
0.8 


06001L 
CARBON 

TOTAL 
ORGANIC 


Cc 


MG/L 


O8401L 
OXYGEN 
CONSUMED 


02 
MG/L 


ot 


SATURATION 
INDEX 


(CALCD. ) 


PH UNITS 


O6051L 
CARBON 
TOTAL 
INORGANIC 


ri 


MG/L 


09105L 
FLUORIDE 
DISSOLVED 


¢ 
MG/L 


273 020411 
STABILITY SPECIFIC 
INDEX CONDUCT. 
CALCD ) 
PH UNITS MM 
1 
170 
170 
O6101L 06201L 
CARBON BICARBONT. 
DISSOLVED (CALCD.) 
ORGANIC 
Cc HCO3 
MG/L MG/L 
1 
94 
94 
11703L 11201L 
SODIUM SODIUM 
DISSOLVED ABSORPTION 
RATIO 
NA 
MG/L REL UNITS 
1 1 
2A 0.10 
eg 0.10 


SPECIFIC 
CONOUCT 


063011 
CARBONATE 
(CALCD.) 


co3 
MG/L 

1 

0 

0 


12102L 
MAGNESIUM 
DISSOLVED 


MG 
MG, 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION 01YTO8AA0001 FOR PERIOD 29/07/73 TO 29/07/73 
LAT. 60° 30' LONG. 137% “38"! 
SOCKEYE LAKE, YUKON TERRITORY 


13101L 14101L 15413L 15363L 15255L 16303L 17203L 19103L 20103L 25101L 
ALUMINUM SILICA PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE CHLORIDE POTASSIUM CALCIUM MANGANESE 
DISSOLVED —- REACTIVE TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO P04 
AL sio2 P P P So4 CL K CA MN 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 1 1 1 1 1 1 
LOW 5.5 0.003 10.2 0.8 0.3 25.2 
HIGH 5.5 0.003 10.2 0.8 0.3 25.2 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 
BACKUP CODES OSL 56L O6L O1L 
25304P 26102L 26305P 27302P 28302P 29105L 29305L 29305P 30105L 30305L 
MANGANESE IRON IRON COBALT NICKEL COPPER COPPER COPPER ZINC ZINC 
EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. — EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED —_EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED —_EXTRBLE. 
MN FE FE co Nl cu CU CU ZN ZN 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 1 1 1 1 
LOW L.01 0.07 L.001 0.001 
HIGH L.01 0.07 L.001 0.001 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 
BACKUP CODES o4P 
30305P 33103L 42302P 47301P 48302P 56301P 80311P 82103L 82302L 82302P 
ZINC ARSENIC MOLYBDENUM _ SILVER CADMIUM BARIUM MERCURY LEAD LEAD LEAD 
EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. = EXTRBLE. = EXTRBLE. = EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. — EXTRBLE. 
ZN AS MO AG co BA HG PB PB PB 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L UG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 1 1 1 1 
LOW 0.002 L.005 L.001 L.001 
HIGH 0.002 L.005 L.001 L.001 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


STATION 01YTO8AA0002 


LAT 


60 © 


32 ' 


LONG 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


FOR PERIOD 
137 © 


UPPER KATHLEEN LAKE, YUKON TERRITORY 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


10€ q 
HARDNESS 
TOTAL 


00203L 
TOTAL 
DISSOLVED 
SOLIDS 
CALCD.) 
MG/L 


06401L 
FREE CO2 
(CALCD.) 


co02 
MG/L 


{ 


tar 
Leva 


PH 


10401L 
RESIDUE 
NONFILTR. 


MG/L 


07002L 
NITROGEN 
TOTAL 
KJELDAHL 
N 
MG/L 


1101 


ALKALINITY 
TOTAL 


CACO3 
MG/L 


1 
86 
86 


10501L 
RESIDUE 
FIXED 
NONFILTR. 


MG/L 


07105L 
NITROGEN 
DISSOLVED 
NO3 & NO2 
N 
MG/L 


{ 
L.01 
L.01 


10151L 
ALKALINITY 
PHENOL- 


PHTHALEIN 
ACO3 


10451L 
RESIDUE 
FILTERABLE 


07306L 
NITROGEN 
DISSOLVED 
NITRATE 
N 
MG/L 


29/07/73 10 29/07/73 


30 ' 


O11 
J L 


COLOUR 
APPARENT 


10551L 
RESIDUE 
FIXED 
FILTERABLE 


MG/L 


O7551L 
NITROGEN 
DISSOLVED 
AMMONIA 
N 
MG/L 


90793 


TURBIDITY 


—_ 
Ww 


O6001L 
CARBON 
TOTAL 
ORGANIC 
Cc 
MG/L 


08401L 
OXYGEN 


CONSUMED 


02 
MG/L 


MOO 


SATURATION 
INDEX 


(CALCD. } 
PH UNITS 


O6051L 
CARBON 
TOTAL 
INORGANIC 
Cc 
MG/L 


09105L 
FLUORIDE 
DISSOLVED 


06101L 
CARBON 
DISSOLVED 
ORGANIC 
Cc 
MG/L 


11703L 


SODIUM 


NA 
MG/L 


1 
2.4 


20411 020415 
SPECIFIC SPECIFIC 
CONDUCT. CONDUCT 

CM US/CM 
1 
201 
201 
062011 06301L 


BICARBONT. CARBONATE 


(CALCD.) (CALCD.) 
HCO3 CO3 
MG/L MG/L 

i 1 
105 0 
105 0 

11201L 12102L 

SODIUM MAGNESIUM 

DISSOLVED ABSORPTION DISSOLVED 
RATIO 
MG 
REL. UNITS MG/L 
1 
0.10 
0.10 


2.4 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION 01YTO8AA0002 FOR PERIOD 29/07/73 TO 29/07/73 
LAT. 60: - 32" LONG. 1377 308 
UPPER KATHLEEN LAKE, YUKON TERRITORY 


13101L 14101L 15413L 15363L 15255L 16303L 17208L 19103L 
ALUMINUM SILICA | PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE CHLORIDE POTASSIUM 
DISSOLVED _— REACTIVE TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO PO4 
AL $102 P P P $04 CL K 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/I 
SAMPLES 1 1 1 1 1 
LOW 4.9 0.007 16.6 0.8 0.7 
HIGH 4.9 0.007 16.6 0.8 0.7 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 
BACKUP CODES O5L 56L O6L 
25304P 26102L 26305P 27302P 28302P 29105L 29305L 29305P 
MANGANESE IRON IRON COBALT NICKEL COPPER COPPER COPPER 
EXTRBLE. DISSOLVED —_ EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED —_ EXTRBLE. EXTRBLE. 
MN FE FE co NI CU CU CU 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 1 1 1 i 
LOW L.01 0.050 L.001 L.001 
HIGH L.01 0.050 L.001 L.001 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 
BACKUP CODES 
30305P 33103L 42302P 47301P 48302P 56301P 80311P 82103L 
ZINC ARSENIC MOLYBDENUM SILVER CADMIUM BARIUM MERCURY LEAD 
EXTRBLE. DISSOLVED —_ EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED 
ZN AS MO AG CD BA HG PB 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L UG/L MG/L 
SAMPLES 1 1 1 
LOW L.001 L.005 L.001 
HIGH L.001 L.005 L.001 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


20103L 
CALCIUM 
DISSOLVED 


CA 
MG/L 


OIL 


30105L 
ZINC 
DISSOLVED 


ZN 
MG/L 


2302L 
LEAD 
EXTRBLE. 


25101L 
MANGANESE 
DISSOLVED 


MN 
MG/L 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


82302P 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION 01YTO8AAO0003 


LAT 60° 34' LONG i 


LOWER KATHLEEN LAKE, YUKON TERRITORY 


106031 10301L 101 10151L 


HARDNESS PH ALKALINITY ALKALINITY 


TOTAL TOTAL PHENOL- 
PHTHALEIN 
CACO3 CACO3 CACO3 
MG/L PH UNITS MG/L MG/L 
SAMPLES 1 1 1 1 
LOW 110. 8.1 88 0 
HIGH 110. 8.1 88 0 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 
BACKUP CODES 
00203L 10401L 10501L 10451L 
TOTAL RESIDUE RESIDUE RESIDUE 
DISSOLVED NONFILTR. FIXED FILTERABLE 
SOLIDS NONFILTR. 
(CALCD. ) 
MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 
BACKUP CODES 
06401L 07002L 07105L 07306L 
FREE CO2 NITROGEN NITROGEN NITROGEN 
(CALCD.) TOTAL DISSOLVED DISSOLVED 
KJELDAHL NO3 & NO2 NITRATE 
co2 N N N 
MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 1 1 
LOW 13 0.03 
HIGH 1.3 0.03 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 10L 


18 ' 


REL UNITS 


1 
LS 
L5 


10551L 
RESIDUE 
FIXED 
FILTERABLE 


MG/L 


O7551L 
NITROGEN 
DISSOLVED 
AMMONIA 
N 
MG/L 


O6001L 
CARBON 
TOTAL 
ORGANIC 
C 
MG/L 


O8401L 
OXYGEN 
CONSUMED 


02 
MG/L 


FOR PERIOD 29/07/73 TO 29/07/73 


SATURATION 
INDEX 


(CALCD ) 
PH UNITS 


06051L 
CARBON 
TOTAL 
INORGANIC 
Cc 
MG/L 


09105L 
FLUORIDE 
DISSOLVED 


2 07L 20411 020415 
STABILITY SPECIFIC SPECIFIC 
INDEX CONDUCT. CONDUCT. 
-ALCD 
PH UNITS CM JS/CM 
1 
218 
218 
O6101L O6201L 06301L 
CARBON BICARBONT. CARBONATE 
DISSOLVED (CALCD.) (CALCD.) 
ORGANIC 
Cc HCO3 Co3 
MG/L MG/L MG/L 
1 1 
108 0 
108 0 
11103L 11201L 12102 
SODIUM SODIUM MAGNESIUM 
DISSOLVED ABSORPTION DISSOLVED 
RATIO 
NA MG 
MG/I REL. UNITS MG/L 
1 1 
2.6 0.11 
2.6 0.11 


STATION 01YTO8AA0003 


LAT. 60 ° 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


34 ' LONG. 


LOWER KATHLEEN LAKE, YUKON TERRITORY 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


13101L 
ALUMINUM 
DISSOLVED 


AL 
MG/L 


25304P 
MANGANESE 
EXTRBLE. 


MN 
MG/L 


30305P 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


152 


14101L 15413L 15363L 15255L 16303L 
SILICA | PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE 
REACTIVE TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO P04 
ey P P P S04 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
1 1 1 
4.1 0.002 23.4 
4.1 0.002 23.4 
O5L 56L 
26102L 26305P 27302P 28302P 29105L 
IRON IRON COBALT NICKEL COPPER 
DISSOLVED __EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED 
FE FE co NI CU 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
1 1 
0.018 L.001 
0.018 L.001 
33103L 42302P 47301P 48302P 56201P 
ARSENIC MOLYBDENUM _ SILVER CADMIUM BARIUM 
DISSOLVED _EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. 
AS MO AG cD BA 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
1 1 
L.005 L.001 
L.005 L.001 


FOR PERIOD 29/07/73 TO 29/07/73 
137° 


17203L 
CHLORIDE 
DISSOLVED 


CL 
MG/L 
1 
0.8 
0.8 


O6L 


29305L 
COPPER 
EXTRBLE. 


CU 
MG/L 


80311P 
MERCURY 
EXTRBLE. 


19103L 
POTASSIUM 
DISSOLVED 


29305P 
COPPER 
EXTRBLE. 


CU 
MG/L 


1 


L.001 
L.001 


82103L 
LEAD 
DISSOLVED 


PB 
MG/L 


20103L 
CALCIUM 
DISSOLVED 


CA 
MG/L 
1 
32.8 
32.8 


OIL 


30105L 
ZINC 
DISSOLVED 


ZN 
MG/L 


82302L 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


25101L 
MANGANESE 
DISSOLVED 


MN 
MG/L 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


82302P 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


10€ 


HARDNESS 


TOTAL 


002031 
00203L 


TOTAL 


DISSOLVED 


SOLIDS 


(CALCD. ) 


MG/L 


06401L 


FREE CO2 
(CALCD.) 


co02 


MG/L 


{ 


a | 
tek 


18 ' 


10401L 
RESIDUE 
NONFILTR. 


MG/L 


07002L 
NITROGEN 
TOTAL 
KJELDAHL 
N 
MG/L 


STATION 01YTO8ABO0001 
60 © 
MUSH LAKE, YUKON TERRITORY 


LONG 


ALKALINITY 
TOTAL 


10501L 
RESIDUE 
FIXED 
NONFILTR. 


MG/L 


97105 
07105L 


NITROGEN 
DISSOLVED 
NO3 & NO2 
N 
MG/L 


{ 


0.04 
0.04 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


FOR PERIOD 
137 — 


ALKALINITY 
PHENOL- 
PHTHALEIN 
CACO? 


10451L 
RESIDUE 
FILTERABLE 


MG/L 


O7306L 
NITROGEN 
DISSOLVED 
NITRATE 
N 
MG/L 


26/08/73 1O 26/08/73 


27 


20119L 
COLOUR 
APPARENT 


m 
os 
4 


L5 
L5 


10551L 
RESIDUE 
FIXED 
FILTERABLE 


MG/L 


07551L 
NITROGEN 
DISSOLVED 
AMMONIA 
N 
MG/L 


TURBIDITY 


2S 
ow 


O6001L 
CARBON 
TOTAL 
ORGANIC 
Cc 
MG/L 


08401L 
OXYGEN 
CONSUMED 


02 
MG/L 


SATURATION 


INDEX INDEX 
O6051L O6101L 
CARBON CARBON 
TOTAL DISSOLVED 
INORGANIC ORGANIC 
Cc Cc 
MG/L MG/L 
09105L 11103L 
FLUORIDE SODIUM 
DISSOLVED DISSOLVED 
E NA 
MG/L MG/L 
1 
1.8 
1.8 


165 


06201L 


BICARBONT. 
(CALCD.) 


112011 


1<UTL 


SODIUM 
ABSORPTION 
RATIO 


REL. UNITS 


1 
0.09 
0.09 


6301L 


CARBONATE 
(CALCD.) 


12102L 
MAGNESIUM 
DISSOLVED 


MG 
MG/L 


26/08/73 TO 26/08/73 


STATION 01YTO8ABO0001 FOR PERIOD 
LAT. 60° 18' LONG. vay fl 
MUSH LAKE, YUKON TERRITORY 
13101L 14101L 15413L 15255- 16303L 
ALUMINUM SILICA PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE 
DISSOLVED REACTIVE TOTAL DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE ORTHO PO4 
AL $lo2 Pp e SO4 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 1 1 1 
LOW 5.1 0.003 13.3 
HIGH 5.1 0.003 13.3 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 
BACKUP CODES O5L 56L 
25304P 26102L 26305P 28302P 29105L 
MANGANESE IRON IRON NICKEL COPPER 
EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED 
MN FE FE NI CU 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 1 1 4 
LOW L.01 0.014 L.001 
HIGH L.01 0.014 L.001 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 
BACKUP CODES 
30305P 33103L 42302P 48302P 56301P 
ZINC ARSENIC MOLYBDENUM CADMIUM BARIUM 
EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. 
ZN AS MO CD BA 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 1 { 
LOW L.005 L.001 
HIGH L.005 L.001 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


17203L 
CHLORIDE 
DISSOLVED 


CL 
MG/L 


0.3 
0.3 


O6L 


29305L 
COPPER 
EXTRBLE. 


CU 
MG/L 


80311P 
MERCURY 
EXTRBLE. 


HG 
UG/L 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


19103L 
POTASSIUM 
DISSOLVED 


29305P 
COPPER 
EXTRBLE. 


CU 
MG/L 


82103L 
LEAD 
DISSOLVED 


PB 
MG/L 


20103L 
CALCIUM 
DISSOLVED 


30105L 
ZINC 
DISSOLVED 


ZN 
MG/L 


82302L 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


25101L 
MANGANESE 
DISSOLVED 


MN 
MG/L 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


82302P 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


HARONESS 
TOTAL 


ACO3 


ae 
MG/L 


00203L 
TOTAL 
DISSOLVED 
SOLIDS 
(CALCD. ) 
MG/L 


O6401L 
FREE CO2 
(CALCD.) 


co2 
MG/L 
1 


1.3 
1.3 


PH 


10401L 
RESIDUE 
NONFILTR. 


MG/L 


07002L 
NITROGEN 
TOTAL 
KJELDAHL 
N 
MG/L 


STATION 01YTO8ABO0002 


BATES LAKE, YUKON TERRITORY 


ALKALINITY 
TOTAL 


ACO3 
M afk 


70 
70 


10501L 
RESIDUE 
FIXED 
NONFILTR. 


MG/L 


07105L 
NITROGEN 
DISSOLVED 
NO3 & NO2 
N 
MG/L 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 


FOR PERIOD 


ALKALINITY 
PHENOL- 
PHTHALEIN 


MG/L 


10451L 
RESIDUE 
FILTERABLE 


07306L 
NITROGEN 
DISSOLVED 
NITRATE 
N 
MG/L 


26/08/73 10 26/08/73 


COLOUR 
APPARENT 


10551L 
RESIDUE 
FIXED 
FILTERABLE 


MG/L 


O7551L 
NITROGEN 
DISSOLVED 
AMMONIA 
N 
MG/L 


O6001L 
CARBON 
TOTAL 
ORGANIC 
Cc 


MG/L 


08401L 
OXYGEN 
CONSUMED 


02 
MG/L 


SATURATION 
INDEX 


O6051L 
CARBON 
TOTAL 


INORGANIC 


MG/L 


09105L 
FLUORIDE 
DISSOLVED 


F 
MG/L 


SUMMARY) 


CARBON 
DISSOLVED 
ORGANIC 


MG 


11103L 
SODIUM 
DISSOLVED 


CONDUCT 


154 
154 


06201 


BICARBONT. 
(CALCD.) 


HCO3 


MG 


1 
85 
85 


11201L 
SODIUM 


ABSORPTION 
RATIO 


06301 


CARBONATE 
(CALCD.) 


cO3 
MG/L 


1 
0 
0 


19199 


MAGNESIUM 
DISSOLVED 


MG 
MCG AL 


STATION 01YTO8ABO0002 


BATES LAKE, YUKON TERRITORY 


13101L 
ALUMINUM 
DISSOLVED 
AL 
MG/L 
SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 
BACKUP CODES 
25304P 
MANGANESE 
EXTRBLE. 
MN 
MG/L 
SAMPLES 1 
LOW L.01 
HIGH L.01 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 
BACKUP CODES 
30305P 
ZINC 
EXTRBLE. 
ZN 
MG/L 
SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


14101L 
SILICA 
REACTIVE 


$102 
MG/L 


1 


4.7 
4.7 


OSL 


26102L 
IRON 
DISSOLVED 


FE 
MG/L 


33103L 
ARSENIC 
DISSOLVED 


AS 
MG/L 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


15255L 


DISSOLVED 
INORG. PO4 ORTHO PO4 


p 
MG/L 


1 
0.005 
0.005 


56L 


28302P 
NICKEL 
EXTRBLE. 


NI 
MG/L 


48302P 
CADMIUM 
EXTRBLE. 


CD 
MG/L 


15413L 15363L 
PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS 
TOTAL DISSOLVED 
PHOSPHATE 
P p 
MG/L MG/L 
26305P 27302P 
IRON COBALT 
EXTRBLE. EXTRBLE. 
FE co 
MG/L MG/L 
i 
0.005 
0.005 
42302P 47301P 
MOLYBDENUM _ SILVER 
EXTRBLE. EXTRBLE. 
MO AG 
MG/L MG/L 


16303L 
SULPHATE 


DISSOLVED 


SO4 
MG/L 


29105L 
COPPER 
DISSOLVED 


CU 
MG/L 


56301P 
BARIUM 
EXTRBLE. 


BA 
MG/L 


FOR PERIOD 26/08/73 TO 26/08/73 


17203L 
CHLORIDE 
DISSOLVED 


O6L 


29305L 
COPPER 
EXTRBLE. 


CU 
MG/L 


80311P 
MERCURY 
EXTRBLE. 


HG 
UG/L 


19103L 
POTASSIUM 
DISSOLVED 


29305P 
COPPER 
EXTRBLE. 


CU 
MG/L 


82103L 
LEAD 
DISSOLVED 


PB 
MG/L 


20103L 
CALCIUM 
DISSOLVED 


CA 
MG/L 


O1L 


30105L 
ZINC 
DISSOLVED 


ZN 
MG/L 


82302L 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


25101L 
MANGANESE 
DISSOLVED 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


82302P 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


oT 
HARDNESS 


TOTAL 


00203 
00203 


L 


TOTAL 


DISSOLVED 


SOLIDS 


(CALCD. ) 


MG/L 


06401L 


FREE CO2 
(CALCD.) 


co2 
MG/L 


—_— 


an 


6 ' 


PH 


10401L 
RESIDUE 
NONFILTR. 


MG/L 


07002L 
NITROGEN 
TOTAL 
KJELDAHL 
N 
MG/L 


STATION 01YTO8ACO0001 
60 ° 
ONION LAKE, YUKON TERRITORY 


LONG 


1O1L 
ALKALINITY 
TOTAL 


10501L 
RESIDUE 
FIXED 
NONFILTR. 


MG/L 


O7TO5L 
NITROGEN 
DISSOLVED 
NO3 & NO2 

N 

MG/L 


1 
L.01 
L.01 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


FOR PERIOD 
137° 


ALKALINITY 
PHENOL- 
PHTHALEIN 


AC 


10451L 
RESIDUE 
FILTERABLE 


MG/L 


07306L 
NITROGEN 
DISSOLVED 
NITRATE 
N 
MG/L 


13/08/73 to 13/08/73 


25 * 


COLOUR 
APPARENT 


10551L 
RESIDUE 
FIXED 
FILTERABLE 


MG/L 


O7S51L 
NITROGEN 
DISSOLVED 
AMMONIA 
N 
MG/L 


TURBIDITY 


G 


ee 
an 


O6001L 
CARBON 
TOTAL 
ORGANIC 
Cc 
MG/L 


O8401L 
OXYGEN 


CONSUMED 


02 
MG/L 


ye4 


SATURATION = STABILITY 


INDEX INDEX 
AL 
PH UNITS 4 UN 
O6051L 06101L 
CARBON CARBON 
TOTAL DISSOLVED 
INORGANIC ORGANIC 
C Cc 
MG/L MG/L 
09105L 11103L 
FLUORIDE SODIUM 


DISSOLVED DISSOLVED 


NA 
MG/L MG/L 
1 

0.8 

0.8 


16201L 
BICARBONT. 
(CALCD.) 


HCO3 
MG/L 
1 
61 
61 


11201 


SODIUM 
ABSORPTION 
RATIO 


REL. UNITS 
1 


0.05 
0.05 


O6301L 
CARBONATE 
(CALCD.) 


ate’ 
CO3 


MG/L 


1 
0 
0 


12102L 
MAGNESIUM 
DISSOLVED 


MG 
MG#L 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION 01YTO8ACO001 FOR PERIOD 13/08/73 To 13/08/73 
LAT. 665,° 63 LONG. 137 25s 
ONION LAKE, YUKON TERRITORY 
13101L 14101L 15413L 15363L 15255L 16303L 17208L 19103L 
ALUMINUM SILICA PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE CHLORIDE POTASSIUM 
DISSOLVED REACTIVE TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO PO4 
AL Slo2 Pp 2 Pp So4 GL K 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 1 1 1 i 1 
LOW 4.8 0.005 5.2 0.3 0.4 
HIGH 4.8 0.005 5.2 0.3 0.4 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 
BACKUP CODES O5L 56L O6L 
25304P 26102L 26305P 27302P 28302P 29105L 29305L 29305P 
MANGANESE IRON IRON COBALT NICKEL COPPER COPPER COPPER 
EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. 
MN FE FE co NI Cu CU CU 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 1 1 1 1 
LOW L.01 0.008 L.001 L.001 
HIGH L.01 0.008 L.001 L.001 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 
BACKUP CODES 
30305P 33103L 42302P 47301P 48302P 56301P 80311P 82103L 
ZINC ARSENIC MOLYBDENUM SILVER CADMIUM BARIUM MERCURY LEAD 
EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED 
ZN AS MO AG CD BA HG PB 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L UG/L MG/L 
SAMPLES 1 { 
LOW L.005 L.001 
HIGH L.005 L.001 
AVERAGE 
STD.DEV 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


20103L 
CALCIUM 
DISSOLVED 


CA 
MG/L 
1 
19.9 
19.9 


30105L 
ZINC 
DISSOLVED 


ZN 
MG/L 


82302L 
LEAD 
EXTRBLE. 


25101L 
MANGANESE 
DISSOLVED 


MN 
MG/L 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


82302P 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


1 


L.001 
L.001 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


STATION 01YTOS9AA0001 


LAT 60° 2 


' 50 " 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


134° 34° 10" 


FOR PERIOD 27/08/70 TO 23/05/73 
LONG 


TAGISH LAKE AT WINDY ARM ABOUT 3 MILES FROM OLD VENUS MINE SITE, 


YUKON TERRITORY 


106031 


10301L 


HARDNESS PH 


TOTAL 
CACO3 
MG PH UNIT 
2 3 
43.8 7.4 
137; 7.9 
90. Tet 
66. 0.3 
90. 7.8 
00203L 10401L 
TOTAL RESIDUE 
DISSOLVED —_—NONFILTR. 
SOLIDS 
(CALCD. ) 
MG/L MG/L 
3 
36 
168 
84 
Fs 
49 
O6401L 07002L 
FREE CO2 ~—NITROGEN 
(CALCD.) TOTAL 
KJELDAHL 
co2 N 
MG/L MG/L 
3 
0.7 
9.5 
3.8 
5.0 
a0 


19101 
} \ 


ALKALINITY 


TOTAL 


CACO3 
MG/L 


35 


10501L 
RESIDUE 
FIXED 


NONFILTR. 


MG/L 


07105L 


NITROGEN 
DISSOLVED 
NO3 & NO2 


N 
MG/L 
3 
L.005 
0.550 
0.298 
0.275 


0.340 


O6L 


TONSIL O02071L 02073L 
ALKALINITY COLOUR — TURBIDITY 
PHENOL- = APPARENT 
PHTHALEIN 
CACO3 
MG/L REL. UNITS T 
3 3 3 
0 L5 0.5 
0 5 2.8 
0 5 1.6 
0 0 tet 
0 5 1.5 
10451L 10551L O6001L 
RESIDUE RESIDUE CARBON 
FILTERABLE FIXED TOTAL 
FILTERABLE ORGANIC 
Cc 
MG/L MG/L MG/L 
2 
0.5 
5.0 
2.8 
3.2 
2.8 
07306L 07551L 08401L 
NITROGEN NITROGEN = OXYGEN 
DISSOLVED DISSOLVED CONSUMED 
NITRATE AMMONIA 
N N 02 
MG/L MG/L MG/L 


210L 211 2041 020415 
SATURATION STABILITY SPECIFIC SPECIFIC 
INDEX INDEX CONDUCT. CONDUCT. 
Lt save PH UN M CM 
MS 3 3 
-1.1 8.1 78 
-0.3 10.1 302 
-0.7 9.2 159 
0.4 1.0 124 
-0.8 9.5 97 
06051L 06101L 06201L 06301L 
CARBON CARBON BICARBONT. CARBONATE 
TOTAL DISSOLVED (CALCD.) (CALCD.) 
INORGANIC ORGANIC 
C G HCO3 co3 
MG/L MG/L MG/L MG/L 
1 1 3 3 
9.0 0.5 33 0 
9.0 0.5 151 0 
75 0 
66 0 
42 0 
09105L 11103L 11209L 12102L 
FLUORIDE SODIUM SODIUM MAGNESIUM 
DISSOLVED DISSOLVED ABSORPTION DISSOLVED 
RATIO 
F NA MG 
MG/L MG/L REL. UNITS MG/L 
1 3 3 1 
0.20 aa 0.08 1.6 
0.20 7.8 0.29 1.6 
3.4 0.15 
3.8 0.12 
1.4 0.09 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION 01YTOSAA0001 FOR PERIOD 27/08/70 TO 23/05/73 
LAT. 60 92°50" bone 134- 34a Oe 


TAGISH LAKE AT WINDY ARM ABOUT 3 MILES FROM OLD VENUS MINE SITE, 
YUKON TERRITORY 


13101L 14101L 15413L 15363L 15255L 16303L 17203L 19103L 
ALUMINUM SILICA | PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE CHLORIDE POTASSIUM 
DISSOLVED — REACTIVE TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO P04 
AL si02 P P P so4 CL K 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
3 3 3 3 
Sho BrZ 0.2 cat 
11.0 19.7 11:2 2.8 
6.2 11.6 3.9 af 
4.2 7.4 6.4 15 
4.0 9.9 0.2 O% 
02L 
25304P 26102L 26305P 27302P 28302P 29105L 29305L 29305P 
MANGANESE IRON IRON COBALT NICKEL COPPER COPPER COPPER 
EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. | EXTRBLE. | EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. — EXTRBLE. 
MN FE FE co NI cu cu CU 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
1 2 4 1 1 3 1 
L.01 0.010 L.05 L.01 L.01 0.002 L.01 
L.01 L.05 0.470 L.01 L.01 0.10 L.01 
0.03 0.195 0.04 
0.03 0.198 0.05 
0.05 
L.03 0.130 L.01 
0.340 
04L 02L 04P 01P O6L O6L O6P 
30305P 33103L 42302P 47301P 48302P 56301P 80311P 82103L 
ZINC ARSENIC MOLYBDENUM SILVER CADMIUM BARIUM MERCURY LEAD 
EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. = EXTRBLE. = EXTRBLE. = DISSOLVED 
ZN AS MO AG cD BA HG PB 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L UG/L MG/L 
1 1 1 1 
L.01 0.000 L.01 L.05 
L.01 0.000 L.01 L.05 
o4P O1L O1L 


20103L 
CALCIUM 
DISSOLVED 


CA 
MG/L 


13.1 


O1L 


30105L 
ZINC 
DISSOLVED 


ZN 
MG/L 


04L 


82302L 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


0.010 


25101L 


MANGANESE 
DISSOLVED 


MN 
MG/L 


O4L 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


0.02 


04L 


82302P 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


01P 


STATION 01YTOSABO001 
33 " 


LAT 


60° 


38 ' 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


LONG 


oe? SPE 


CRATER LAKE ABOVE WHITEHORSE, YUKON TERRITORY 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN SOTH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


00203L 
TOTAL 


202 


06401L 
FREE CO2 
(cAL¢oy 


co2 
MG/L 


10401L 
RESIDUE 
NONFILTR. 


MG/L 


07002L 
NITROGEN 
TOTAL 
KJELDAHL 
N 
MG/L 


10101L 10151L 


ALKALINITY 


ALKALINITY 
TOTAL PHENOL- 
PHTHALEIN 
CACO3 CACO3 
MG/L MG/L 
6 6 
52 0 
126 0 
99 0 
26 0 
91 0. 
107 0 
110 0) 
10501L 10451L 
RESIDUE RESIDUE 
FIXED FILTERABLE 
NONFILTR. 

MG/L MG/L 
07105L 07306L 
NITROGEN NITROGEN 
DISSOLVED DISSOLVED 
NO3 & NO2 NITRATE 
N N 
MG/L MG/L 
3 
L.005 
1.40 
0.75 
0.70 
0.860 
O6L 


02011 02073t 
COLOUR TURBIDITY 
APPARENT 
REL. UNITS JTU 
6 6 
5 Ae 
20 2.8 
11 1.9 
6 0.6 
5 1.3 
10 2.0 
15 ae 
10551L O6001L 
RESIDUE CARBON 
FIXED TOTAL 
FILTERABLE ORGANIC 
Cc 
MG/L MG/L 
3 
Le 
10.0 
5.8 
4.9 
7.0 
07551L O8401L 
NITROGEN OXYGEN 
DISSOLVED CONSUMED 
AMMONIA 
N 02 
MG/L MG/L 


FOR PERIOD 30/03/70 To 07/09/73 
135 ° 


INDEX 


CALCD ) 


PH UNITS 


0.2 


16.5 


0.19 


INDEX CONDUCT. 
CALCCO 
PH UNITS CM 
3 6 
6.8 123 
9.4 583 
7.9 453 
1.3 176 
390 
7.6 527 
570 
O61T01L 06201L 
CARBON BICARBONT. CARBONATE 
DISSOLVED (CALCD.) 
ORGANIC 
Cc HCO3 
MG/L MG/L 
1 6 
0.2 63 
0.2 154 
120 
31 
110 
131 
134 
11103L 11201L 
SODIUM SODIUM 
DISSOLVED ABSORPTION DISSOLVED 
RATIO 
NA 
MG/L REL. UNITS 
3 3 
1.7 0.10 
16.7 0.49 
10.1 0.33 
7.6 0.21 
11.8 0.41 


06301L 


(CALCD.) 


CO3 
MG/L 


oooom 


ooo 


12102L 


21Ue 


MAGNESIUM 


MG 
MG/L 


7.8 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION 01YTO9ABO001 
LAT. 603358 33. 


FOR PERIOD 30/03/70 To 07/09/73 
LONG. 1c5% ales 57 


CRATER LAKE ABOVE WHITEHORSE, YUKON TERRITORY 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


13101L 
ALUMINUM 
DISSOLVED 


25304P 
MANGANESE 
EXTRBLE. 


MN 
MG/L 


30305P 
ZINC 
EXTRBLE. 


ZN 
MG/L 


o4P 


14101L 
SILICA 
REACTIVE 


02L 


26102L 
IRON 
DISSOLVED 


RE 
MG/L 


0.05 


04P O4L 


33103L 
ARSENIC 
DISSCLVED 


AS 
MG/L 


L.005 


15413L 15363L 15255L 16303L 
PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE 
TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO PO4 
P P P so4 
MG/L MG/L MG/L MG/L 
2 2 6 
L.001 L.002 Teo 
0.004 L.002 areal 
0.002 103. 
0.002 63. 
45.6 
0.003 L.002 a2) |- 
oils 
26305P 27302P 28302P 29105L 
IRON COBALT NICKEL COPPER 
EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. DISSOLVED 
FE (ee) NI CU 
MG/L MG/L MG/L MG/L 
6 2 
0.050 0.002 
0.87 L.01 
0.31 0.01 
0.28 0.01 
0.22 
0.24 L.01 
0.26 
04P 02L O6P. 
42302P 47301P 48302P §6301P 
MOLYBDENUM SILVER CADMIUM BARIUM 
EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. EXTRBLE. 
MO AG CD BA 
MG/L MG/L MG/L MG/L 
1 
L.01 
L.01 


17203L 
CHLORIDE 
DISSOLVED 


8.9 


29305L 
COPPER 
EXTRBLE. 


O6L 


80311P 
MERCURY 
EXTRBLE. 


HG 
UG/L 


19103L 


POTASSIUM 
DISSOLVED 


4.1 


29305P 
COPPER 


EXTRBLE. 


O6P 


82103L 
LEAD 


DISSOLVED 


PB 
MG/L 


L.03 


20103L 
CALCIUM 
DISSOLVED 


43.6 


30105L 
ZINC 
DISSOLVED 


ZN 
MG/L 


L.01 


04P 


82302L 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


{ 
0.004 
0.004 


25101L 


MANGANESE 
DISSOLVED 


0.68 


04P O4L 


30305L 
ZINC 
EXTRBLE. 


0.02 


82302P 
LEAD 
EXTRBLE. 


PB 
MG/L 


5 
L.001 
L.01 


L.001 
L.001 
L.001 


01P 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


SAMPLES 
LOW 
HIGH 
AVERAGE 
STD.DEV 


PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 
75TH 
90TH 


BACKUP CODES 


60 © 


106031 
HARONESS 
TOTAL 


CACO3 
MG/L 
3 
190. 


199. 


00203L 
TOTAL 
DISSOLVED 
SOLIDS 
(CALCD.) 
MG/L 
1 
224 
224 


06401L 
FREE CO2 
(CALCD.) 


co2 
MG/L 
3 
0.8 
aul 
1.3 
0.7 


1.0 


41' 


PH UNITS 


3 
8.3 
8.7 
8.5 
0.2 


8.6 


10401L 
RESIDUE 
NONFILTR. 


MG/L 


07002L 
NITROGEN 
TOTAL 
KJELDAHL 
N 
MG/L 


STATION 01YTOSABO0002 
33 " 


10101L 
ALKALINITY 
TOTAL 


CACO3 
MG/L 
3 
207 
225 
213 
10 


208 


10501L 
RESIDUE 
FIXED 
NONFILTR. 


MG/L 


07105L 
NITROGEN 
DISSOLVED 
NO3 & NO2 
N 
MG/L 


1 


L.001 
L.001 


FOR PERIOD 
LONG 
ICE LAKE AT WHITEHORSE, WATER SUPPLY FOR TRAILER COURT, YUKON TERRITORY 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


136° 5° 


2071L 


10151 


ALKALINITY COLOUR 
PHENOL- = APPARENT 
PHTHALEIN 
CACO3 
MG/L REL. UNITS 
2 3 
8 5 
80 10 
Ad 7 
51 3 
Ad 5 
10451L 10551L 
RESIDUE RESIDUE 
FILTERABLE FIXED 
FILTERABLE 
MG/L MG/L 
07306L 07551L 
NITROGEN _— NITROGEN 
DISSOLVED DISSOLVED 
NITRATE AMMONIA 
N N 
MG/L MG/L 


0.8 


O6001L 
CARBON 
TOTAL 
ORGANIC 
Cc 
MG/L 


1 


15.0 
15.0 


08401L 
OXYGEN 
CONSUMED 


02 
MG/L 


28/05/73 10 24/07/73 
14" 


SATURATION 
INDEX 


(CALCO ) 

PH UNITS 
1 
0.8 
0.8 


O06051L 
CARBON 
TOTAL 
INORGANIC 
Cc 
MG/L 


1 


39.0 
39.0 


09105L 
FLUORIDE 
DISSOLVED 


O6101L 
CARBON 
DISSOLVED 
ORGANIC 
Cc 
MG/L 


11103L 
SODIUM 


NA 
MG/L 
1 
13.0 


376 


06201L O6301L 
BICARBONT. CARBONATE 


(CALCD.) (CALCD) 
HCO3 co3 
MG/L MG/L 

2 > 

58 10 
233 96 
146 53 
124 61 
146 53 
11201L 12102L 

SODIUM MAGNESIUM 

DISSOLVED ABSORPTION DISSOLVED 

RATIO 

MG 
REL. UNITS MG({L 
1 
0.40 
0.40 


13.0 


WATER QUALITY DATA 1961-1973 (SUMMARY) 


STATION 01YTO9ABO002 FOR PERIOD 28/05/73 TO 24/07/73 
LAT. 604-7-4.15) oo meee LONG 195 2 La 
ICE LAKE AT WHITEHORSE, WATER SUPPLY FOR TRAILER COURT, YUKON TERRITORY 


13101L 14101L 15413L 15363L 15255L 16303L 17203L 19103L 20103L 
ALUMINUM SILICA PHOSPHORUS PHOSPHORUS PHOSPHORUS SULPHATE CHLORIDE POTASSIUM CALCIUM 
DISSOLVED —- REACTIVE TOTAL DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED DISSOLVED 
PHOSPHATE INORG. PO4 ORTHO P04 
AL slo2 P P P so4 CL K CA 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 1 1 1 2 1 1 1 
LOW Patt 0.003 0.003 2.0 2.3 Sal 36.0 
HIGH 2.7 0.003 0.003 3.3 2.3 Sh 36.0 
AVERAGE 2.7 
STD.DEV 0.9 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH PAT 
75TH 
90TH 
BACKUP CODES 02L O1L 
25304P 26102L 26305P 27302P 28302P 29105L 29305L 29305P 30105L 
MANGANESE IRON IRON COBALT NICKEL COPPER COPPER COPPER ZINC 
EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. | EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. | EXTRBLE. _ DISSOLVED 
MN FE FE co NI CU cu cu ZN 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 3 1 3 1 1 1 3 
LOW 0.02 L.05 L.05 L.01 L.01 0.003 L.001 
HIGH 0.02 L.05 0.25 L.01 L.01 0.003 L.01 
AVERAGE 0.02 0.13 
STD.DEV 0.00 0.11 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 0.02 0.08 L.001 
75TH 
90TH 
BACKUP CODES O4L 04P 01P o1P o6P 
30305P 33103L 42302P 47301P 48302P 56301P 80311P 82103L 82302L 
ZINC ARSENIC MOLYBDENUM SILVER CADMIUM BARIUM MERCURY LEAD LEAD 
EXTRBLE. DISSOLVED EXTRBLE. EXTRBLE. | EXTRBLE. |= EXTRBLE. |= EXTRBLE. DISSOLVED _—EXTRBLE. 
ZN AS MO AG cD BA HG PB PB 
MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L UG/L MG/L MG/L 
SAMPLES 2 3 1 1 1 
LOW L.001 L.005 L.01 L.01 L.001 
HIGH 0.01 0.009 L.01 L.01 L.001 
AVERAGE 0.01 0.006 
STD.DEV 0.01 0.002 
PERCNT:10TH 
25TH 
MEDIAN 50TH 0.01 0.005 
75TH 
90TH 
BACKUP CODES 04P o1P 
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WATER QUALITY STATIONS : ALPHABETICAL INDEX YUKON TERRITORY 
se Station Number Latitude Longitude 

Location Description Station Parameters ° ’ " ° ' " Precision 
BATES LAKE, YUKON TERRITORY 01YTO8AB0002 
BEAR CREEK, YUKON TERRITORY OOYTO8AB0003 60 19 137 30 ] 
BIG SALMON RIVER AT W.S.C. GAUGE NEAR OOYTOSAG0001 Gi dove 22 134-7 50.0 4 
CARMACKS ABOUT 3 MILES ABOVE MOUTH, 97900S 001 
YUKON TERRITORY 
BOB LAKE, CANEX PLACER MINE SURVEY O1YTOSBA0001 62 34 12925 7 
NETWORK, YUKON TERRITORY 
BREFALT CREEK AT ROAD CROSSING, 0OYTOSDD0008 O3m 204 4d RE Le ays 4 
UNITED KENO HILL MINES, ELSA, 
YUKON TERRITORY 
CLEAR CREEK, YUKON TERRITORY OOYTO8AA0005 60 = 32 13? 22 ] 
CLIMBING CREEK, YUKON TERRITORY OOYTO8AB0001 60 6 137 34 7 
CLINTON CREEK ABOVE CONFLUENCE WITH OOYTOSECO0D3 64 26 44 140 44 25 4 
EASTER CREEK, YUKON TERRITORY 
CLINTON CREEK AT BRIDGE ON CASSIAR OOYTOSECO006 64s 224 oT 140% 3b 22 4 
ASBESTOS MINE TOWNSITE ROAD, 
YUKON TERRITORY 
CLINTON CREEK AT FOOTBRIDGE ABOVE OOYTOSECO007 6423.2 08 PAU SOaesd 4 
CONFLUENCE WITH FORTYMILE RIVER, 
YUKON TERRITORY 
CLINTON CREEK BELOW CONFLUENCE WITH OOYTOSECO002 642 2b) 252 140 43 54 4 
EASTER CREEK, YUKON TERRITORY 
CLINTON CREEK DOWNSTREAM OF CASSIAR OOYTOSECO004 64 26 41 140 42 44 4 
ASBESTOS MINE WASTE ROCK PILE, 
YUKON TERRITORY 
COTTONWOOD CREEK, YUKON TERRITORY OOYTO8AA0001 60 30 137-39 ] 
CRATER LAKE ABOVE WHITEHORSE, 01YTOSAB0001 60i238) 233 UR a 57 4 
YUKON TERRITORY 
CREEK DRAINING CRATER LAKE, OOYTOSABO005 Less Ee Sah) hay al 57 4 
YUKON TERRITORY 
CREEK ENTERING SWAMP AT SOUTH END, OOYTOSAA0003 60see7 20 134 42 26 4 
ARCTIC GOLD & SIVLER MINES, CARCROSS, 
YUKON TERRITORY 
DON CREEK ABOVE PELLY RIVER, OOYTOSBA0005 Gleam? 129 47 7 
CANEX PLACER MINE SURVEY NETWORK, 
YUKON TERRITORY 
DON CREEK HEADWATERS, CANEX PLACER OOYTOSBA0004 6255229 129. <1? ] 
MINE SURVEY NETWORK, YUKON TERRITORY 
DUCK CREEK, YUKON TERRITORY OOYTO8AA0004 60 32 137 26 ] 


YUKON TERRITORY WATER QUALITY STATIONS : ALPHABETICAL INDEX 
Station Number Latitude Longitude 

Location Description Station Parameters 6 ' " ° ’ " Precision 
EASTER CREEK AT DAM, CASSIAR ASBESTOS OOYTOSEC0001 64 27 = #19 1440 4 2 4 
MINE, CLINTON CREEK, YUKON TERRITORY 
FIELD CREEK, YUKON TERRITORY OOYTO8ABO0006 12 137 39 7 
FLAT CREEK AT BRIDGE ON SHANGHAI ROAD OO0YTOSDD0004 Ss 8 1 135 41 25 4 
ABOUT 200 YARDS FROM MOUTH 
DOWNSTREAM 
OF UNITED KENO HILL MINES, 
YUKON TERRITORY 
FORTYMILE RIVER AT CASSIAR ASBESTOS OOYTOSECO005 64 «623—40 140 35 50 4 
MINE POWER PLANT, YUKON TERRITORY 
FORTYMILE RIVER BELOW CONFLUENCE WITH OOYTOSECO008 © 64 424 ~=«#10 140 35 28 4 
CLINTON CREEK, YUKON TERRITORY 
FRANCES RIVER AT W.S.C. GAUGE AT OOYT10AB0001 60 27 14 129 8 8 4 
BRIDGE ON ROBERT CAMPBELL HIGHWAY 97900S 001 
ABOUT 37 MILES NORTH OF WATSON LAKE, 
YUKON TERRITORY 
GOAT CREEK, YUKON TERRITORY OOYTO8AA0006 33 137 20 7 
HIKING CREEK, YUKON TERRITORY OOYTO8ACO001 6 ist 2 7 
ICE LAKE AT WHITEHORSE, WATER SUPPLY 01YTOSAB0002 41 33 Is 5 14 4 
FOR TRAILER COURT, YUKON TERRITORY 
KLONDIKE RIVER ABOVE BONANZA CREEK, OOYTOSEA0001 64 2 30 139 24 30 6 
YUKON TERRITORY 979008 003 
KLUANE RIVER AT W.S.C. GAUGE BELOW OOYTOSCA0005 Gly vaaeaar 139 3 1 4 
KLUANE LAKE, YUKON TERRITORY 
LIARD RIVER AT W.S.C. GAUGE AT BRIDGE OOYT10AA0001 60 3 0 128 54 O 6 
ON ALASKA HIGHWAY IN UPPER LIARD 97900S 001 
CROSSING, YUKON TERRITORY 
LOWER KATHLEEN LAKE, YUKON TERRITORY O1YTO8AA0003 34 137 18 7 
LUBBOCK RIVER NEAR ATLIN, OOYTOSAA0006 4 52 i” 5. 6S 4 
YUKON TERRITORY 
M'CLINTOCK RIVER AT W.S.C. GAUGE NEAR OOYTOSAB0002 60 36 45 4 20 62 4 
WHITEHORSE, YUKON TERRITORY 97900S 008 
MARSH CREEK AT CAMPSITE, OOYTO8AA0002 60 30 137 39 7 
YUKON TERRITORY 
MUSH CREEK, YUKON TERRITORY OOYTO8AB0002 18 137 28 7 
MUSH LAKE, YUKON TERRITORY 01YTO8AB0001 18 137. (27 7 
NICKEL CREEK ABOVE HUDSON-YUKON MINE OOYTOSCA0001 61 27 8 139 30 56 4 


WATER OUTFALL, YUKON TERRITORY 


WATER QUALITY STATIONS : ALPHABETICAL INDEX 


Location Description 


ONION LAKE, YUKON TERRITORY 


PEEL RIVER AT W.S.C. GAUGE ABOVE 
CANYON CREEK, YUKON TERRITORY 


PELLY RIVER AT W.S.C. GAUGE AT BRIDGE 
ON WHITEHORSE-MAYO HWY AT PELLY 
CROSSING, YUKON TERRITORY 


PELLY RIVER AT W.S.C. GAUGE NEAR 
SUSPENSION BRIDGE AT ROSS RIVER, 
YUKON TERRITORY 


PELLY RIVER BELOW VANGORDA CREEK, 
YUKON TERRITORY 


PELLY RIVER 4 MILES ABOVE DON CREEK, 
CANEX PLACER MINE SURVEY NETWORK, 
YUKON TERRITORY 


PELLY RIVER, CANEX PLACER MINE SURVEY 
NETWORK, YUKON TERRITORY 


PLUM CREEK, YUKON TERRITORY 


PORCUPINE RIVER AT W.S.C. GAUGE NEAR 
R.C.M.P. BARRACKS IN OLD CROW, 
YUKON TERRITORY 


QUILL CREEK ABOVE CONFLUENCE WITH 
NICKEL CREEK, YUKON TERRITORY 


QUILL CREEK BELOW CONFLUENCE WITH 
NICKEL CREEK ABOUT 4 MILES WEST OF 
HUDSON-YUKON MINE MILL, 

YUKON TERRITORY 


QUILL CREEK BELOW HUDSON-YUKON MINE 
TAILINGS POND, YUKON TERRITORY 


ROSE CREEK (NORTH FORK) AT BRIDGE 
ABOVE ANVIL MINE, FARO, 
YUKON TERRITORY 


ROSE CREEK AT END OF OLD TRAIL BELOW 
ANVIL MINES TAILINGS POND, FARO, 
YUKON TERRITORY 


ROSE CREEK AT INFLOW INTO ANVIL MINES 
RESERVOIR, FARO, YUKON TERRITORY 


ROSE CREEK BELOW ANVIL MINES TAILINGS 
POND NEAR AIR STRIP, FARO, 
YUKON TERRITORY 


ROSE CREEK, FRESHWATER AT ANVIL MINE 
PUMPHOUSE, FARO, YUKON TERRITORY 


Station Number Latitude 
Station Parameters ° ' " 

01YTO8AC0001 60 «66 

OOYT10MA0001 652. 53 740 

97900S 001 

OOYTO9BC0002 62 49 47 

97900S 001 

O0YTO9BC0001 Gi 59a 12 

97900S 002 

OOYTOSBC0008 635-2 13358520. 

97900S 004 

OOYTOSBA0002 62 35 

OOYTOSBA0003 Cy -Y) 

OOYTO8AB0004 60 «15 

OOYTO9FD0001 67) 33.50 

97900S 001 

OOYTOSCA0003 Gls 26) 57 

OOYTOSCA0002 617327428 

OOYTOSCA0004 61423017 

OOYTOSBC0003 62 20 22 

97900S 003 

OOYTOSBCO005 Be Zia 22 

97900S 003 

OOYTOSBC0007 62:2. 19" *..93 

OOYTOSBCO006 62 lee 41 

OOYTOSBC0004 62-7 5207223 


97900S 003 


YUKON TERRITORY 
Longitude 
° ' " Precision 
137e 20 7 
136 2 10 4 
136 34 #=©50 4 
1 32@ere brane 34: 4 
133-2240 4 
129 48 7 
130 0 if 
tol al) 7 
139 5300 4 
139328) = 28 4 
HLT PA ee 4 
139° 19. 26 4 
133-22, 30 4 
133) 526° 238 4 
IKE 2 ruil 0 4 
IKE yA ets] 4 
18h a2dee nee 4 


YUKON TERRITORY WATER QUALITY STATIONS : ALPHABETICAL INDEX 
Station Number Latitude Longitude 

Location Description Station Parameters 3 view ° Mine Precision 
ROSS RIVER AT W.S.C. GAUGE AT ROSS OOYTOSBA0001 61 59 40 132 22 40 4 
RIVER, YUKON TERRITORY $7900S 001 
SANDY CREEK AT KENO ROAD BRIDGE 1.5 OOYTOSDD0002 63 «55 8636 ik. ee. Tee et ' 4 
MILES DOWNSTREAM OF CALUMET MINE 
WATER 
DISCHARGE, YUKON TERRITORY 
SHAFT CREEK, YUKON TERRITORY OOYTO8AB0005 60 8618 137 7 
SOCKEYE LAKE, YUKON TERRITORY 01YTO8AA0001 60 30 137 7 
SOUTH MCQUESTEN RIVER ABOVE FLAT OOYTOSDDO007 . 6. as PAS 136 1 15 4 
CREEK, UNITED KENO HILL MINES, ELSA, 
YUKON TERRITORY 
SOUTH MCQUESTEN RIVER AT ROAD BRIDGE OOYTOSDD0005 63-53, 05 136 1 30 4 
DOWNSTREAM OF FLAT CREEK, 
YUKON TERRITORY 
SOUTH MCQUESTEN RIVER AT UNITED KENO OOYTOSDD0003 ie 135) 42 14 4 
HILL MINES FRESHWATER PUMPHOUSE 
ABOUT 4 MILES NORTHWEST OF ELSA, 
YUKON TERRITORY 
STEWART RIVER AT MOUTH, OOYTOSDD0006 Bae 6-16) «90 138. JA. 36 4 
YUKON TERRITORY 97900S 003 
STEWART RIVER AT W.S.C. GAUGE AT THE OO0YTOSDD0001 Goraee 7.08 136 40 59 4 
BRIDGE ON THE WHITEHORSE-MAYO HWY 97900S 002 
AT STEWART CROSSING, YUKON TERRITORY 
STEWART RIVER AT W.S.C. GAUGE JUST OOYTOSDC0001 SS hs ages igo: Gs!) (48 4 
EAST OF MAYO, YUKON TERRITORY 97900$ 002 
TAGISH CREEK NEAR CARCROSS, OOYTOSAA0007 GOie= 1h a2 1344 618 #0 4 
YUKON TERRITORY 
TAGISH LAKE AT WINDY ARM ABOUT 3 01YTOSAA0001 Gh 7 50 ics! oH 4 
MILES FROM OLD VENUS MINE SITE, 
YUKON TERRITORY 
TAKHINI RIVER AT W.S.C. GAUGE AT OOYTOSAC0001 60 ASE 8 1S: 44 | ..21 4 
BRIDGE ON ALASKA HIGHWAY ABOUT 25 $7900S 001 
MILES NORTHWEST OF WHITEHORSE, 
YUKON TERRITORY 
TANK CREEK NEAR CARCROSS ABOUT 0.25 OOYTOSAA0002 60 «68 40 1344 43 «6 4 
MILE DOWNSTREAM OF ABANDONED ARCTIC 
GOLD AND SILVER MINE TAILINGS POND, 
YUKON TERRITORY 
TESLIN RIVER AT W.S.C. GAUGE AT OOYTOSAE0001 0. pt 133 18 4 4 
BRIDGE ON ALASKA HIGHWAY AT JOHNSONS 97900$ 001 
CROSSING, YUKON TERRITORY 
UPPER KATHLEEN LAKE, YUKON TERRITORY O1YTO8AA0002 60 32 137. 30 7 


WATER QUALITY STATIONS : ALPHABETICAL INDEX YUKON TERRITORY 


Station Number Latitude Longitude 

Location Description Station Parameters ° ’ " ° ’ " Precision 
VICTORIA CREEK, YUKON TERRITORY OOYTO8AA0003 60 31 137 26 7 
WHEATON RIVER.AT W.S.C. GAUGE NEAR OOYTOSAA0001 60 «8 5 134°253or 2.45 4 
CARCROSS ABOUT 3 MILES ABOVE MOUTH, 979008 012 
YUKON TERRITORY 
WHITEHORSE COPPER MINES DISCHARGE OOYTOSAB0004 (A shy Sai 135eer 54 4 
INTO CRATER LAKE FROM UNDER ROAD, 
YUKON TERRITORY 
YUKON RIVER ABOVE CONFLUENCE OF OOYTOSEB0002 64 2 50 139;e 275 0 4 
KLONDIKE RIVER, YUKON TERRITORY 
YUKON RIVER ABOVE WHITE RIVER, ooYTO9CDO001 62am 6 59 1392 33" 10 4 
YUKON TERRITORY 97900S 001 
YUKON RIVER AT DAWSON, OOYTOSEBO001 644 12 139% 3 25:00030 4 
YUKON TERRITORY 97900S 001 
YUKON RIVER AT W.S.C. GAUGE AT OOYTOSAHO001 62.0825 45 136° 16 18 4 
WHITEHORSE-MAYO HWY BRIDGE ABOUT 0.5 97900S 001 
MILE NORTH OF CARMACKS, 
YUKON TERRITORY 
YUKON RIVER AT W.S.C. GAUGE AT OOYTO9AB0001 60) 7429 250 135-2 35 4 
WHITEHORSE, YUKON TERRITORY 97900S 001 
YUKON RIVER AT WHITEHORSE COPPER OOYTOSAB0003 6038 51 1344. 592-215 4 
MINES PUMPHOUSE (STATION 4, 
FRESHWATER STORAGE FOR MILL), 
WHITEHORSE, YUKON TERRITORY 
ZINC CREEK NEAR HEADWATERS, OOYTOSBA0006 62 24 129 34 7 


CANEX PLACER MINE SURVEY NETWORK, 
YUKON TERRITORY 


